A الاسم‎ 


المجموعة الكود 


اختبار (1) الباب الأول حتي استخداعات العناصر الانتقالية 
1- توجد بكل معاهد ومستشفيات علاج الاورام السرطانیۃ أجهزة تعرف باسم سس 
([) اجهزة الکوبلت (ب) اجهزة النیکل (ج) اجهزة اليورانيوم ‏ (د) اجهزة الراديوم 


2- فلز انتفالي عاکس جید للاشعه فوق البنفسجية ومقاوم للتآكل وغير سام لذا يرتبط بالعظام جيدا ما اسم 


هذا الفلز؟ 
(أ) النیکل (ب) الکوبلت (ج) الکروم (د) التیتانیوم 

3- الترکیب الالكتروني لعنصر الزثبق وج 119 ينتهي ب نی سس 

0 5010 , 652 (ب) 441° ,652 (ج) 3010, 452 رم 50۳0 ,1و6 

4- احد املاح المنجنيز يستخدم كعامل مؤكسد 

MnO, (i)‏ )ب( ۱/۳60 (ج) KMnO,‏ (د) (أ) , (ج) صحيحتان 
5- النسبة المئوية الوزنیۃ لعناصر السلسلہ الانتقالية الاولی في القشرة الارضیۃ تمثل TT‏ 

() %7 (ب) 5.1 % (ج) 1.9 % (د) 6.3 % 

6- سقوط اشعة الفا علي لوح معدني مبطن بطبقه من مادة تحدث ومضات مضيئة 


آ) ثاني اكسيد المنجنيز ب ثالث اكسيد الكروم ج) کبریتید الخارصین د) كبريتات النحاس 

7- احسب کتلۃ اكسيد الكالسيوم الناتجة من انحلال 10 جم من كربونات الكالسيوم حراريا؟ 

تبعًا للمعادلة : cao+ CO»‏ مكل [Ca=40, 6-12, 0=16] CaCO;‏ 
(أ) 5.6 (ب) 12 (ج) 6.5 (د) 3.7 

8- المصاببح ذات(القتوء العالي الكفاءة یدخل في ترکیبها عنصري ..... 

58,48 د)‎ 3B , 2B ج(‎ 1B , 28 ۱۳1 , 0ء‎ 


9 عدد تاکسد الکروم في مرکب ثاني کرومات البوتاسیوم؟ 

() 6+ (ب) 17 (ج) 2- (د) 6- 

0 ایا من المرکبات الاتية صیغته الكيميانية غير صحيحة؟ 

(أ) برومید الامونیوم 7۷797 (ب) کربونات البوتاسیوم 00 ن) وک 

(ج) فوسفات الباریوم 0 96۳ (د) کلورید النحاس (]) 1۸)1) 

1 المعدن الانتقالي المستخدم في المغناطیس. والبطاریات الجافة والعوامل الحفازة, ورأس (اجزاء) 
المثقاب؟ 

(أ) النیکل (ب) الکوبالت (ج) النحاس (د) الخارصین 


2- یوجد بکمیات صغيرة جدا موزعة علي نطاق واسع من القشرة الارضية؟ 


(أ) الحدید (ب) السکاندیوم (ج) التیتانیوم (د) الکروم 
3- لنل تیار كهربي لمسافات بعيدة يُفضل استخدام کابل مصنوع من عنصر یی 
([) الخارصين (ب) النحاس (ج) النیکل (د) الحدید 


14- المحلول الکاشف الذي اضافة الطبیب للبول للکشف عن السکر هو 
(أ) محلول بندکت (ب) محلول فهلنج (ج) محلول تولن (د) محلول سکر الجلوکوز 
5- جمیع عناصر الفلہ 28 یرد دو 


أ- صلبه ب- سائله ج- غازیه د- صلبه ماعدا عنصر 


إجابة اختبار (1) نموذج ۸ 


ج 1 : (1) تستخدم اشعه جاما الصادرة من نظير الكوبلت في الكشف عن الاورام الخبيثه و علاجها 
ج 2 : (د ) لان الجسم لايلفظه و لايسبب اي نوع من انواع التسمم للجسم 
ج 3 :(1) بقع الزثبق في السلسله الانتقاليه الثالثة في المجموعة 28 يعني توزيعه يشبع توزيع الخارصین 


ج 4 : (ج ) هو قال املاح لکن 1۷/10002 (اكسيد) 
ج 5 : (د) تمثل حوالي 967 يعني هختار النسبه الاقل مباشرة ۔ 
ج 6 : (ج) تستخدم في الطلائات الضیثه 
ج 7: () 
4 
د00 + 0 ف و0600 
0 جه 10gm‏ 
/mol + 56g/mol‏ 1008 
56x10‏ 
كتله اكسيد الكالسيوم الناتجه Fa‏ 6 جم 


ج 8 : (ج) لإن العنصرین هما السکاندیوم (38) والزثبق (28) 


ج1(:9) 
1207 
x 1) + 20۲7 + (7 xX -2( =0‏ 2( 
2Cr = 12‏ 
Cr = +6‏ 
ج10 : (ج ) الصح 2(ے۴0) و132 لان 2704 تكافؤه ثلا و ظ ٹنائی وانا ببدل التكافؤات وانا 
بکتب الرکب 
ج11- ب 
ج12- ب 
ج13/ (ب)يلاد توصيل للكهرباء 
جا يتكلم للكشف عن سكر الجلوكوز . 


9 6 
الكود 


المجموعة 


اختبار (1) الباب الأول حتي إستخدامات العناصر الانتقالية 
1- المجموع الجبري لعدد النظائر المشعة للكوبلت وعدد عناصر السلسلة الإنتقالية اولي في الدورة الرابعة 


يساوي العدد الذري لعنصر رفي د امت 
)0 التيتانيوم (ب) الفانديوم (ج) الكروم (د) النحاس 
2- النسبہ المئویہ الوزنية لعناصر السلسلہ ا5 نتقالیہ الولي في القشره الارضیہ تمثل اج 
() %7 (ب) %5.1 (ج) %1.9 )د( %6.3 
3- کل مما ياتي من المواد المؤكسدة ماعدا 7 
(أ) ثانی کرومات البوتاسیوم (ب) ثاني اكسيد ا منجنیز 
(ب) برمنجنات البوتاسیوم (د) کبریتات النحاس 11 
4- العنصر (1) ترکیبہ الالکترونی هو 307 ,477[452] ولذلك 
(أ) پنتمي لعناصر الدورة الخاسة (ب) ينتمي لجموعة تتکون من ثلاث آعمدة 
(ج) ينتمي للمجموعات ۸ (د) یقع ضمن عناصر العمود قبل الأخير لعناصر الفثة أ١‏ 
5- المركب الذي تكون کتلۃ الجزی منم 10722 × 2.93 جرام تكون کتلتہ المولية وو ار 
(a) 2 g/mol (b) 567 g/mol (c) 168 g/mol (d) 176.4 g/mol‏ 
6- إحدي التالیۃ تنطبق علي الحديد النقي والمنجنیز النقي . 
(أ) عامل حفاز في طريقة هابر - بوش (ب) هکنه تكوين سبيكة مع بعض العناصر الغازية 
(ج) ليس له أهمية صناعية (د) يدخل في سبيكة تصنيع جسم الطائرات 


7- من مركبات المنجنیز المعروفۃ ۸۶۱۵ , ,0 KM7‏ , 0 111:5 
أيا من الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة بالنسبة لهذه المركبات؟ 


الا ختیارات KMnO, MnO,‏ ج1050 
(i)‏ عدد تأکسد النجنیز فيه +2 | یستخدم في تطهير المياه یعتبر من سبائك المنجنيز 
7 يستخدم في اختزال عدد تأكسد المنجنيز فيه يستخدم كمجفف 
۱ ۳۹9 +7 للأحبار 
7 یتفاعل مع 1 مکونا یستخدم ‏ الکشف عن عدد تأكسد النجنیز فيه 
۶ و0 ولق , Mn‏ الأورام الخبيثة +2 
95 ۱ يضاف إلى آحواض السمك | یضاق إل اارية لحمایة 
۳ ا المنجنيز فيه +4 لمكافحة الطفيليات E.‏ ضا 


٦5‏ 8- کل مما يأتي يخرج أكسجين ( مادة مؤكسدة ) ما عدا رو 


(أ) ثانی کرومات البوتاسيوم (ب) ثاني اكسيد المنجنیز 

(ب) برمنجنات البوتاسيوم (د) كبريتات النحاس 11 

9-يتم الحفاظ علي حمض الكبريتيك عند وضعہ في اناء من aE‏ 

(أ) الألومنيوم (ب) الحديد (ج) الخارصين (د) الصلب مع النيكل 
0 العنصر المستخدم مع القصدير في صناعة البرونز هو .. 75 

(أ) النحاس (ب) الحديد (ج) النيكل (د) الخارصين 

1- بستخدم کصبغات لتلوین السيراميك موب 

(أ) الفانادیوم (ب) خامس اکسید الفانادیوم (۲۷205) 

(ج) التيتانيوم (د) ثاني اكسيد التیتانیوم ‏ (7102) 

2- أيا مما يأتي يمكن أن يستخدم في مجال الطب والتعقيم والتطهير 

KMnO,, ,ر110 ,۸/750 (ب) ۹9۹60 ,0 كله‎ Zn (i) 
MnOz, KMnO,, CuSO, (د)‎ MnS0O,, CuSO,, CT (ج)‎ 

3- فلز انتقالي عاكس جيد للأشعة تحت الحمراء ومقاوم للتآكل وغير سام لذا يرتبط بالعظام جيداء ما 
اسم هذا الفلز؟ 

(أ) النيكل (ب) الكوبلت (ج) الكروم (د) التيتانيوم 

4 - ايا مما يلي صحيح لعنصري الكوبلت و النیکل؟ 

(أ) يستخدم كل منهما في صناعه البطاريه (ب) يستخدم كل منهما في مجال الصناعات الغذائيه 
(ج) يمكن تحويل كل منهما ملغناطيس (د) جميع ما سبق 

5- يستخدم الطبيب ................. لعلاج أو إزالة ورم خبيث في جسم الإنسان 


(أ) مشرط مصنوع من السكانديوم» نظير نيكل مشع 

(ب) مشرط يدخل الحديد في تصنیعه» نظير كوبلت مشع 
(ج) مشرط يدخل الخارصين في تصنیعه. نظير فانديوم مشع 
(د) مشرط مصنوع من المنجنيز النقي, نظير کوبلت مشع 


إجابة اختبار (1) نموذج 8 
جا :() النظائر المشعة للكوبلت 12 وعناصر السلسلة الانتقالية الأولي 10 يبقي مجموعهم 22 . 
ج2 : (د) احنا عارفين انها تقريبا 7 لکن مبتوصلش ل 7 فهختار الرقم الاقل اللي هو 6.3 
ج 3 : (د) كبريتات النحاس مبيد حشري ومبيد للفطريات وليس مادة مؤكسدة 
ج4: (ب) لإن الكوبلت ومجموع الکترونات 36 و 45 = 9 يبقى في ا مجموعة 8. 


عدد الجزيئات 1 
عدد افوجادرو ‏ 6.02×1023 2 


4 38 166 مول 


ج 5: (ك) ->عدد المولات = 
الكتله الماده 22 2.9310 

كتله الولیه "عفر ST‏ جرام / مول 

ج6 : (ج) لانهم فى حالتهم النقية يكون المنجنيز هش والحديد لين وليس لهم أهمية صناعية . 

ج7 : (د) 1111104 تستخدم كمادة مطهرة » 1/7150 مبيد للفطريات . 

ج 8 : (د) كبريتات النحاس مبيد حشري ومبيد للفطريات وليس مادة مؤكسدة . 

ج9 : (د) لان سبائك النيكل مع الصلب مقاومة للاحماض . 

(Î): ج10‎ 

ج11 : (ب) 205 يستخدم كصبغة تلوين السيراميك . 

ج12: (ب) 

ج13: (د) التيتانيوم يُستخدم في عمليات زراعة الأسنان وابلفاصل الصناعية لأن الجسم لا يلفظه ولا 

يسبب أي نوع من التسمم 

ج14: (د) 


ج15 : (ب) لأن الحديد يستخدم في الأدوات الجراحية و 6060 يكشف عن الورم بأشعة جاما. 


C 7 


المجموعة الگود 


اختبار (1) الباب الأول حتي استخدامات العناصر الانتقالية 

1- اي مجموعة من مستویات الطاقہ الفرعیم الاتيه مرتبة تصاعدیا حسب الطاقه ...... 
(a) 35 > 4P > 3d > 4۴ (b) 35 > 3P > 40 > 5‏ 
3P > 45 > 0 (d) 35 > 3P > 3d > 4S‏ < 35 0) 


2- اذا كان هناك عنصر یستخدم في صناعة المغناطیسات بالاضافۃ الي عنصري الحدید والکوبلت فان هذا 


(أ) التیتانیوم (ب) الفاندیوم (ج) الکروم (د) النیکل 
3- محلول ......... یستخدم في تعقیم الخضروات والفواکه 


(i)‏ 16۲07 )ب( ,۱50 (ج) KMnO,‏ (د) محلول فهلنج 
4- الشكل البياني الذي يعبر عن العلاقه بين متانه الالومنیوم والتغیر في درجة الحرارة 
3 نے المتانة المتانة المتانة 
5 7 9 ۰ 9 9 
درج الحرارة ۳ درجة الحرارة درجة الحرارة درجة الحرارة 


5- ما عدد تأكسد الفوسفور في ايون البيروفوسفات * (۶207) ؟ 


() 3+ (ب) 5+ (ج) 7+ (د) 10+ 


6- إذا تفاعل 32 جم من الماغنسیوم مع حمض الهیدروکلوريك . أوجد حجم غاز الهیدروجین المتصاعد ؟ 
[Mg = 241‏ 

L ()‏ 29.87 (ب) ا 2.987 (ج( mL‏ 29.87 (د) L‏ 25 

7- المصابيح ذات الضوء العالي الكفاءة يدخل في ترکیبھا عنصري 186 

5B , 4B ج) 28 , 38 د)‎ 18 . 4B (@ 18,28 (Î 

8 تتشابة نظائر الکوبلت في لم نوی 


(أ) العدد الذري (ب) عدد النیترونات (ج) عدد البروتونات (د) أء ج معا 


5 9- تواجد عنصر ........ في الفواذ یساعد سبيكة الفوكذ علي مقاومة الحماض 

(أ) الحديد (ب) الكروم (ج) ا ماغنسیوم (د) النيكل 
0- السبيكة التي تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائیہ 721 

(أ) سبيكة التیتانیوم والالومنیوم (ب) السکاندیوم والالومنیوم 

(ج) سبيكة الفانديوم والصلب (د) سبيكه الحديد مع المنجنيز 


1- عنصر ترکیبہ الالكتروني الخارجي 5019 ,657 فإنه یقع ی 


أ) في الدورة الخامسة وا مجموعة 28 ب) ضمن عناصر السلسلة الانتقالية الثانية 

ج) في الدورة السادسة وا مجموعة 28 د) ضمن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى والعمود رقم 12 
2 - عدد العناصر التي تسبق الزثبق في مجموعتہ الرأسية ۶۷۰ ند لهو 

1 ب) 3 ج)2‎ 4 (Î 


13- بدرجة عالیۃ من النشاط ولکنہ يقاوم فعل الجوية هو 

() الفاندیوم (ب) الکروم (ج) التيتانيوم (د) الکوبلت 

4- الفلز الانتقالي )۲٩(‏ مقاوم للتآكل ویستخدم حوالي ۲490 منم مع الحدید لصناعة حدید صلب مقاوم 
للصدمات والاهتزازات ویستخدم أكسيده ;10 کعامل حفاز أيا مما يأتي يعبر عن اسم الفلز (۲۱) وأحد 


استخدامات أكسيده ۸:0 ؟ 


الاختیارات اسم الفلز (0) استخدام و0 و 
0 الفاندیوم تلوین السيراميك 
(ب) الکروم صناعة الأصباغ 
(ج) الخارصین صناعة الطلائات المضیئة 
(د) النیکل ملفات التسخین 
5- تحول الأيون 6۶*2 للأيون *:2) باضافة عينة بول شخص لمحلول فھلنج يدل على 2 8 
(أ) الشخص سلیم (ب) الشخص مصاب بالسكري 


(ج) فقد أيون النحاس الكترون (د) ظهور لون أصفر 


إجابة اختبار (1) نموذج © 
ج 1: (6) حسب مبدا البناء التصاعدي بيتم ملخ مستويات الطاقه الاقل ف الطاقة والستوی 45 اقل من 34 . 
ج 2 : (د) الحديد والکوبلت والتيكل عناضر المجموعه 8 حیث يكون التشابه بين العناصر افقيا اكثر من راسيا . 
ج 3: (ج) يستخدم كمادة مطهره . 
ج 4 : (ب) تنخفض متانة الالومنيوم بزياده درجات الحرارہ العلاقه بينهم (عكسيه) . 


ج 5 : (ب) 4- = 2P + (-2 x7)‏ 
4 + 4- = 20 
5+ < ط 
ج6:() 


ولا + 06ص 21161 + Mg‏ 


ج 7 : (ج) لان العنصرین هما السکاندیوم (38) والزثبق (28) 

ج 8 : (د) النظاثر الشعة هو اتفاق العنصر في العدد الذري ( عدد البروتونات او عدد الالکترونات ) واختلافه في 
عدد النیترونات ۔ 

ج 9: (د) 

0- (أ) لأن التیتانیوم یحافظ علي متانته في درجات الحرارة العالية . 

ج 11: (ج) عشان هنا 65 فهیکون في الدورة السادسة والجموعة 28 عشان مجموع الکترونات 65 و 50 
هیکون 12. 

ج12 : (ج) لانه فى السلسلة الانتقالية الثالثة وسبقه في نفس المجموعة الخارصین والکادمیوم . 

ج13 : (ب) بسبب ظاهرة الخمول . 

ج14 : (أ) یستخدم في صناعة زنبرکات السیارات اللقاومة للصدمات والاهتزازات سبيكة من الصلب ا لضاف إليه 
نسبة ضئیلة من الفاندیوم. كما یستخدم خامس أكسيد الفاندیوم و 60 2 في تلوین السيراميك . 

ج15 : (ب) لانه يدل على وجود السکر لتغیر لون محلول فهلنج . 


2003 


0 1 


المجموعة الكود 


اختبار (1) الباب الأول حتي استخدامات العناصر الانتقالية 
1ایا مما يلي صحيع اعنصری کوبت و تیک 


(أ) يستخدم كل منهما في صناعه البطاريه (ب) يستخدم کل منهما في مجال الصناعات الغذائيه 
(ج) يمكن تحويل كل منهما لغناطیس (د) جميع ما سبق 
2- النسبه بين كثافه التيتانيوم الي كثافه الصلب 0 
(أ) اقل من الواحد الصحيح (ب) اكبر من الواحد الصحيح 
(ج) تساوي من الواحد الصحيح (د) تساوي 2.7 
3- المركب الذي تكون كتلة الجزئ منم 22 10 × 2.93 جرام تكون کتلتہ المولية 
(a) 2 g/mol (b) 567 g/mol‏ 
(c) 168 g/mol (d) 176.4 g/mol‏ 


4- تتشابم نظائر الکوبلت في 

() العدد الذري (ب) عدد النیترونات (ج) عدد البروتونات (د) ([) , (ج) صحيحتان 
5- السبيكة التي تستخدم في صناعه الطانرات المیج المقاتلہ 

(أ) سبيكه السکاندیوم و الالومنیوم (ب) سبیکه التيتانيوم مع الالومنيوم 

(ج) سبیکه الفاندیوم و الصلب (د) سبائك الحدید هح اللجتير 

6- تستخدم عملیہ فیشر -تروبش في تصنیع کر 

(أ) الوقود المخلق (ب) البلاستيك (ج) الایثانول (د) البنزین 

7- من امثلہ الجلفنه تغطیہ جلي 

(أ) الخارصين بالحديد (ب) الحديد بالقصدير (ج) الالومنیوم بالخارصین (د) الالومنیوم بالكروم 
8- ما حتتّآر الذي یتضوبگنصر. مركب, خليط بدون ترتیب ؟ 

0 الکروم , اك التي , الخارضین (ب) الغاز الماني , الكوبلت : التشادر 


(ج) ثانی,اکسید المتجنيز , الهيدروجين , النشادر (د) الكوبلت , البروبان , البولي ايفين 


9- يتم تحويل الزیوت الي دهون في تفاعل 970" 


(أ) هيدرة (ب) نزع مجموعه كربوكسيل (ج) هدرجة (د) نزع الهيدروجين 
0- سقوط اشعہ الفا علي لوح معدني مبطن بطبقه من مادة ................ تحدث ومضات مضیئہ 
(أ) ثاني اكسيد النجنیز (ب) ثالث اكسيد الکروم 

(ج) کبریتید الخارصین (د) کبریتات النحاس 


1- يستخدم النحاس في صناعة كلا مما يأتي ماعدا . او 

(أ) سبيكة البرونز (ب) سبائك العملات 

(ج) صناعة اسلاك الکھرباء (د) خطوط السكك الحديد 

2- العناصر التي تُستخدم في المجال الطبي حسب دراستك هي ا ا 

(أ) حدیدہ تیتانیوم» نظير کوبلت (ب) صودیوم» سکاندیوم. كوبلت 

(ج) کروم. نحاس, خارصین (د) سکاندیوم. منجنيز نقي, بوتاسيوم 

3- تقع العناصر القابلۃ للتمغنط ( نصنع منها المغناطیسات ) في 

0( جانبي الجدول الدوري الحدیث (ب) مجموعة رأسية واحدة ودورة أفقية واحدة 
(ج) أسفل الجدول الدوري الحديث (د) أقصى يسار العناصر الانتقالية 


14- احد املاح المنجنیز يستخدم كعامل مؤکسد ... 


MnO» (i)‏ (ب) M "S04‏ )<( 121/1710 (د) (أ) , (ج) صحیحتان 
5- ما المعدن الاكثر استخداما في الانظمه الكهربائيه للمنازل والمصانع ؟ 


(أ) الفضة (ب) النحاس (ج) الذهب (د) الحديد 


إجابة إختبار (1) نموذج 2 
ج 1: (د) 
ج 2 : (أ) التیتانیوم شدید الصلابه کالصلب و لکن اقل منه کثافه 


_ _ عدد الجزینات 1 24- 
ج 3 : (0) - عدد الولات وج د ہے 10 * 1.66 مول 


الکتله اللادہ 2.93×10722 
ہی بجی شش تس Bi‏ 


ج4 : (د ) عدد البروتونات هوهو العدد الذري 

ج 5 : ( أ) سبيكه تتمیز بالخفه و الصلابه 

ج 6 : (أ) یستخدم الحدید کعامل حفاز في تحویل الغاز المائی الي وقود سائل بطريقه فیشر - تروبش اللي 
هو الوقود الخلق . 

ج7 :( ج) الجلفنه هي تغطيه سطح ابلعادن بطبقه من الخارصین لحمایتها من التاکل 

ج8 : (ب) الغاز المائي خلیط » الکوبلت عنصر ‏ النشادر مركب . 

ج 9 : (ج) يستخدم النيكل ا مجزا في عملیات هدرجه الزیوت 

ج 10 : (ج) تستخدم في الطلائات ابلضیثه 

ج11/ (د) يستخدم المنجنیز ولیس النحاس في صناعة خطوط السکك الحدید . 

ج12: (أ) الحدید في الأدوات الجراحية. التیتانیوم في ا مفاصل الصناعية وزراعة الأسنان, نظير الکوبلت 
إصدار أشعة جاما للکشف عن الأورام 

ج 13: (ب) لانهم یقعوا في اللجموعة الثامنة والدورة الرابعة وهم N‏ ,€0 ,76 


و۱0۳۵ یه 2029 


ج14: ( 


5 
الاسم: 
المجموعة: 


1- من الشكل البياني المقابل الذي يعبر عن جهود التأين الثلاثة الأولى لعناصر 
السلسلة الانتقالية الأولى, أيا من العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة؟ 
() جهد التأين الثاني للنحاس أكبر من جهد التأين الثاني لباقي عناصر السلسلة 
الانتقالية الأولى 
(ب) يزداد جهد التأين الثالث للحديد عن جهد التأين الثاني للمنجنیز . 
(ج) يزداد جهد التأين الأول لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى بزيادة أعدادها 
الذرية بفارق كبير 
(د) جهد التأين الثالث للمنجنيز أكبر من جهد التأين الأول للسکاندیوم 
2 - ينحل مركب ثاني كرومات البوتاسيوم بالحرارة, كما يتضح من المعادلة التالية: 
2X‏ + 302 + 46:60 و 4660 
ویستخدم المرکب (×) في صناعة. اس 
() الأصباغ (ب) حفظ المواد الغذائية . (ج) المطاط ‏ (د) دباغة الجلود 
3- الترکیب الالكتروني الھامٌ لعناصر السلسلة الانتقالية الثانية هو ...ےد 
() 2و4 ,301:10 [Ar]:‏ (ب)451:2 ,301:10 [Ar]:‏ 
)۾( :551 ,401:10 :[-6] (() 2ید , 41:10 [Kr]:‏ 
4 - كل مما يأتي صیغ كيميائية محتملة لمركبات المنخنیز: عدا......... 
0 وزو الل )ب( MnO; (a) MnO,‏ (د) ب(:60) ۸ 
5- أيا مما يأني يحتوي على أكبَرعَدّد من الالکترونات المفردة في المستوى الفرعي ۲۵ 
Zn (Î)‏ )ب( ۱۶ء7 Fe* (a)‏ )د( 77*2 
6- عدد الالکترونات المفرّدة. في آیون الکوبلت (۱) يساوي... کا 
20 (ب) 3 (جا4 )د( 5 
7 تبدأ عناصر 30 في الظهور في الجدول الدوري بعد عنصر یقع في الفئة. 
p (2) d)ب( f‏ (د) و 


ينتمي هذا العنصر إلى.... 

() السلسلة الانتقالية الأولى والمجموعة ۱۷8 (ب) السلسلة الانتقالية الأولى والمجموعة ۷۱8 

(ج) السلسلة الانتقالية الثالثة والمجموعة ۷8 (د) السلسلة الانتقالية الثانية والمجموعة ۷۱8 

9- في أي زوج من المركبات التالية يكون عدد تأكسد الكروم في المركب الأول أكبر من عدد تأكسد المنجنيز 
في المركب الثاني؟ 

CrCl, MnO,» (ب)‎ KzCrO,, KMnO, (Î) 

MnSO, (a)‏ روزر0ک) 6 (د) KMnO,‏ ,0و6و1 


Se Ti V Cr Mn Fe Co Nî Cu 


0- كل من العناصر الآتية يمكن تحدید رقم مجموعته التقليدي بالجدول الدوري من مجموع أعداد الكترونات 
المستويين الفرعيين 1(4 - 2) ,7:5 في توزيعه الالكترونيء عدا.. 
0 وک (ب) ور لا )2( Mrs‏ (د) ۷23 
1- ايا مما ياتي يعبر عن التوزیع الالكتروني لعنصر انتقالي ؟ .. - 
a RS‏ 
ر + ns?,np°, nd, (n‏ 
(n + 1352, + 1p"‏ ر ۱ ns, np,‏ ,252,2۳ ,162 (ع) 
کر ہے ,2 252 ,12 (8) 
2 الایون الداخل في ترکیب فیتامین 812 ترکیبه الالكتروني ممائل للترکیب الالكتروني لایون الحدید |١‏ ما 
اسم ايون العنصر الانتقالي الداخل في ترکیب فیتامین 812 ؟ 
(أ) ایون الکوبلت ۱۱ (ب) ايون الکوبلت ١١١‏ (ج) ایون الکروم ١١‏ (د) ایون الکروم |١١‏ 
3 ايا من مواد المنجنيز الاتيه تعتبر هي الافضل کعامل موکسد وو 
b) 0 ce) Mn ۲ 00 8‏ 0 
ا آیا من التالية تنطبق على فلز أحمر طري ذو توصیل كهربي وحراري عالي ويحتوي على الكترون مفرد في 
وربیتالاته؟ 
(أ) يقع العنصر في المجموعة الرأسية 28 (ب) نسبته بالوزن في القشرة الأرضية أقل من الحدید 
(ج) عامل حفاز في هدرجة الزیوت النباتية (د) عامل حفاز في طريقة هابر < بوش وفيشر - تروبش 
5- العناصر ذات الأعداذ الذرية .......... قابلق للتمغنط 
0 26,21 (ب) 22 , 29 (©) 27,26 (د) 30, 22 


(a) 12, 252 ,2P° ... 
(ط)‎ 1s, 262, 2p°, 


الإجابات 
ج 1 : ( ج ) من الرسم هنلاقي إن الزيادة في جهد التأين الأول مش زيادة كبيرة بزيادة العدد الذري 
ج2:() نوزن المعادلة الأول بحيث المتفاعلات = النواتج هنلاقي إن عنصر لا هو و0 20۳ 
20 یستخدم في صناعة الأصباغ 
3 : (ج ) السلسلة الانتقالية الثانية يبدأ توزیعها 1:2401:10ء77[5] 
4 :(ب ) آقصی عدد تأكسد للمنجنیز 7+ 
MnO, = zero Mn + )-2 + 4) = zero‏ 
Mn = +8‏ 


ج 5: )۾( 305 [Arg]‏ ع Fe}‏ »¬ ور 

يحتوي على 5 الكترونات مفردة 
جة: (ب) 307 [و4۳] + ۲)٥7‏ د بوه6 طبقا لقاعدة 1 ٌ۲ هوند 
ج7: (د) 
ج8: (د) تتوزع الکتروناته في 5 مستویات طاقة يعني يقع في الدورة الخامسة يعني يقع في السلسلة 
الانتقالية الثانية وبما إنه يحتوي على 6 الکترونات مفردة فيقع في المجموعة ۷۱8 
جو: (ج) zero MnyF (1 + —2) = zero‏ = )3 * 2-) 201 

Mn = 2 


ارت Crt‏ 
ج10: (ب) النيكل ب يقع في المجموعة 8 
3d3‏ 42و۸ Nig:‏ 
فیکون مجموع مستوییه الفرعي 5:0 هو 2+8=10 فلا يمكن تحدید رقم مجموعته من أعداد 
الکترونات المستویین الفرعیین 5,0 
ج11: ( ط ) - العناصر الانتقالية بیتم فیها ملىئ المستوي الفرعي 30 , وهن 7:47 , لکن باقي الاختیارات اخر 


حاجة فیهم مہ 
5 12: (ب) 
ج 13 :(0) افضل عامل مؤکسد هواللي وصل لاقصي حاله تاکسد مش هیحصله غير اختزال 
۰0 
x4) = 1‏ 2ے + Mn‏ 
Mn = +7‏ 


ج14: (ب) لإنه النحاس 
ج15: (ج) عشان العناصر القابلة للتمغنط من صفات الحديد 26 والكوبلت 27 


= 


الاسم : الكود: 


المحموعة: 

اختبار (2) اسئلة النظام الإديد 5 (2023) 
1- ما حاله التاكسد التى تتفق فيها معظم فلزات العناصر الانتقاليه بالدوره الرابعه من الجدول الدو) 
) 1+ (ب)2+ (ج) 3+ (د) 4+ 
2 - في ايا من ازواج الایونات الاتیه يحتوي المستوي الفرعي 30 في كلا منها 4 الکترونات ؟ 
(0 ایج رقظضطری Mn* (o)‏ عدوم (a)‏ وع , تروع )3( Fe*?‏ ,میم 
3- ايا من التركيبات الالكترونيه الاتيه يكون جھد تاینه الثالث هو الاصفر؟ 
[Xe]: 4f* 6۶2 0‏ (ب)6۰2 4/2 [Xe]:‏ 
[Xe]: 4f” 652 (a)‏ )د( 652 541 477 [Xe]:‏ 
4 - فلز انتقالي تستخدم مركباته المختلفه في صناعه کل من الاصباغ الخضراء والصفراء والحمراء والبرتقاليه 
ويستخدم في دباغه %90 من الجلود .. ما التوزيع الالكتروني لحاله التاكسد 3+ لهذا الفلز؟ 
[Ar]: 303 0‏ (ب) 345 [Ar]: 304+ (a) [Ar]:‏ (د) 306 [Ar]:‏ 
5- عد د الكترونات المستوي الفرعي 0 في ايون الحدید ١١‏ لا تساوي عدد الكترونات المستوي الفرعي ..... 
0 © في ذره النیون (ب) 5في ذره الماغنيسيوم (ج) ۵ في ذره الحديد (د) م في ايون الكلوريد 


6- أكبر عدد إلكترونات مفردة يمكن أن یوجد في أوربيتالات عنصر من السلسلة الإنتقالیة الأولي يساوي ies‏ 
20 (ب) 4 )52 (دا6 

7 يتفق كل زوج من العناصر والايونات الاتية في عدد الكترونات المستوى الفرعي (4) عدا 00 

6, 0۰۲۶ (5) Co, C0^” (ن) ۸۱۸۸۱ (ج)‎ Cu, Cu” (Î) 

8- أيا من الأيونات التالية یحتوي مستوی الطاقة الفرعي الأخیر فيه على الكترونين مفردین فقط؟ 

Mg" 0‏ )ب( 71+3 (ج) ۷۷۶ (3) 2٤ئ٣‏ 

9- أيا من الأكاسيد الآنية یکون أيون المنجنیز فیه أكثر استقرار؟ 

MnO, )(‏ (ب) (a) MnO,‏ و0 يتلق (د) .1/۱۱0 

0 - الشكل البياني المقابل يقبر عن جهد التأينَ الأول وجهد التأين 09 8 

لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى, ما الذي يمثله جهد التأین 500 وع ہے ۰۷۴ 9ئا | | 

() جهد التأين الخامس (ب) جهد التأين الرابع e‏ از 
(ج) جھد التأين الثالٹ (د) جهد التأين الثاني 1 
1- أي عملية مما يلي تعطي حالة أقل طاقة وأكثر استقرارا؟ 

3050 جه 306 (ب)304- 305 

(ج 309 ب 3010 (د) 309 ب 3010 

2- العنصر الذي له حالة تأكسد +1 في جميع مركباته : 


Na (Î)‏ (ب) Cu (a) Ti‏ (د) أء ج صحيحتان 
3- تزداد حالات التأكسد من السكانديوم وحتي المنجنيز وذلك بسبب نی 

0 زيادة عدد الألكترونات المفردة في المستوي الفرعي ٥‏ (ب) زيادة نصف قطر الذرة 
(ج) سهولة فقد الإلكترونات (د) جمیع ما سبق 


= ف 
4- أي الجمل التالية متساوية العدد؟ 

(أ) عدد عناصر 30 الانتقالية في الدورة الأفقية الرابعة وعدد الكترونات 30 لعنصر الخارصين 

(ب) عدد النظائر المشعة للکوہلت وعدد عناصر المجموعة الثامنة في الجدول الدوري الطويل 

(ج) عدد السلاسل الانتقالية الرئيسية وعدد السلاسل الانتقالية الداخلية في الجدول الدوري الطويل 

(د) عدد الأعمدة الرأسية للمجموعة الرأسية الثامنة وعدد النظائر المشعة للكوبلت 

5- المجموعة الرأسية التي تحتوي علي أكبر عدد من العناصر الانتقالية الرئيسية هي المجموعة 0221559 
380 (ب) 78 )2( 8 (د) 68 


الإجابات 
ج1:(ب) 
ج2:(ب) 
ج 3 :(د) لاقتراب كل من المستوی 652 54 في الطاقه فيسهل تتابع خروج الالكترونات من المستوي 
الفرعي 65 ثم 59 
ج 4 : () العنصر هو الكروم 
چ 5: (د) 
ج6/ (د) في الحالة الکروم بیکون فيه الکترون مفرد في ال 5 + الکترونات مفردة في 0 . 
ج7: (د) 
ج8: (ج) 
ج9: (د)لان المستوی فرعی ‏ یکون نصف ممتلی وبالتالی لدیه حالة استقرار نسبی 
ج10: (ج) 
المنجنیز عدده الذري 25 جهد التاین التالت له کبیر لانه 
هياثر على استقرار المرکب ( المرکب کان مستقر لان ۵ كان نصف ممتلی 
ج11 -١‏ - لن في الحالة دي هیکون.0 نصف ممتلیع يعني اکثر استقرارا 
ج12:] 
ج13 (أ) - بزيادة العدد الذري نصف القطر يقل 
ج14 (ب) لأن عدد النظائر 12 وعدد غناصر المجموعة.الثامنة 12 
ج15/ (ج) حيث انها تحتوى على 3 اعمدة 


55۹ 5 


المجموعة: 
اختبار (2) اسئلة النظام الجديد ٤C‏ (2023) 
1- كل مما يأتي من خصائص التیتانیوم, عدا ای 

(أ) يتحد مع الأکسجین مکونا المرکبات 110 ,و120 ,ر110 

(ب) یجمع ہین الصلابة والکثافة المنخفضة 

(ج) درجة انصهاره أقل من درجة انصهار الألومنيوم 

(د) لا يسبب تسمم عند تلامسه الدائم مع العظام 

2- يمكن طلاء مصدات السیارات بطبقة من حيث مادة الطلاء تکون طبقة أكسيد واقية للمصدات 
() الخارصین (ب) السکاندیوم (ج) الکروم (د) النیکل 

3 الترکیب الإلكتروني للغلاف الأخیر وقبل الأخير هو: 1(7 - ؛) ,”ئ (n - 1352, (n - 1(p°,‏ 

علما بأن (5 ©) , (4 = ه) کم یکون العدد الذري في نواة ذلك العنصر؟ 


() أكبر من 25 (ب) أقل من 24 (ج) 25 (3) 30 

4- عدد تأكسد الیود في 107 سو 

(3+0 (ب) -3 (ها +5 (د) -5 

5- عنصر انتقالي ترکیبه الالکتروني؛ 305 ,451 ,3523۶ کن2 :152,292 حالق التأاکسد الشائعة له.. 
20 (ب) 3 (ج) 6 (د) لا توجد إجابة صحيحة 

6- أي العناصر الآتية یگون مع البروم مركب كيفته :8< في الحالة المستقرة؟ 

0ور (ب) > تور )2( ناعوج (د) ۷ور 

7- تعطي جميع عناصر السلسلة الانتفالية الأولي حالة التأكسد .......... ماعدا ناس 3 


() 2+ / الحدبد / (ب) 2+ /السکاندیوم | (ج)-3+ / الحديد ١م‏ / اروم 


8- اكبر الذرات حجما واقلها كتله في السلسله الانتقاليه الاولي هي ذره .... 

(أ) الخارصین (ب) السکاندیوم (د) الخارصین (د) 8 

9- أيا من الترتیبات التالية تتسبب في کسر مستوي طاقة مکتمل؟ 

جهد التأين الثانی | جهد التأين الثالث جهد التأين الرابع ‏ | جهد التأين الخامس 

0 للماغنسیوم للصودیوم للالومنیوم للسکاندیوم 
(ب) للسکاندیوم للصودیوم للخارصین للالومنیوم 
(ج) نے للصودیوم للالومنیوم للسکاندیوم 
)د( للصودیو للماغنسیوم للسکاندیوم للتیتانیوم 


0- تزداد حالات یت من السكانديوم وحتي المنجنيز وذلك بسبب . 
() زيادة عدد الألكترونات المفردة في المستوي الفرعي 0 (ب) زيادة نصف قطر الذرة 


(ج) سهولة فقد الإلكترونات (د) جمیع ما سبق 
1- زيادة شحنة النواة الموجب عبر السلسلة يعمل علي ................ نصف قطر الذرة 


() نقص (ب) زيادة (ج) عدم تغير 


ف 


2- كل مما يأتي صيغ كيميائية محتملة لمرکبات المنجنیز, عدا سی 


Mn(N0O3)» (Î)‏ )ب( MnO,‏ (ها و120 (دا ج(و60) و2 
3- ايا من التاليه صحيحه بالنسبه للعنصر ۷ LE‏ 1 
() عنصر انتقالي یدخل في صناعه زنبرکات السیارات ۳ 


1 

(ب) عنصر انتقالي يدخل في صناعه سبیکه البرونز ا وو 
(ج) اكسيده الرباعي عامل موكسد للبلا عل 
(د) كبريتاته الثنائيه تنقي مياه الشرب چو جر 22 20 
4- أيا من أزواج الأيونات الآتية يحتوي المستوى الفرعي 30 في كل منها على 4 الکترونات؟ 
cr*2, Fe*? ()‏ (ب) Fe*? (a) Ccr*,Mn*?‏ ,2:2 )د( ۳۵2 ,2+ 75ل 
5- 8 مجموعة عنصر المنجنیز, ۷8 مجموعة عنصر السكانديوم, (۷-) يساوي .......... 
0 عدد الالکترونات المفردة في الأيون ۶۰*۰۶ (ب) عدد آوربیتالات 0 , 45 للنحاس 
(ج) عدد العناصر الانتقالية في سلسلة 30 (د) عدد الکترونات 34 في الخارصین 


الإجابات 


ج1: (أ) هنا هحل السؤال ده بالاستبعاد و الاختيار أ هنا بيبين تكافؤه ثنائي و ده مبيحصلش 
ج2 (ج) لأن الكروم بيعمل طبقة من أكسيد الكروم اللي بتحمي من الصداً 

ج3: ج ٠‏ يلا نعوض عن × و ١‏ : 305 ,452 ,م3 ,352 .دا كدا توزيع المنجنیز 25 . 

جه: (ج) 10 


ج5: ب - العنصر ده كدة الکروم و خد بالك هو قایل الشاتعة مش المستقرة و الشائع عند الکروم +3 

ج6: 3 لان **:7 يكون في حاله اکثر استقرارا لان المستوي الفرعي لان المستوي الفرعي 34 یکون فااارغ 
ج7/ (ب) لأن السکاندیوم یفقد جميع الکترونات ال 45 و ال 30 . 

ج8- ب 

جو / (د) اللی يكسر مستوق ممتلئ اکبر من اقصی حالة تاکشد بواخد 

ج10 () - بزيادة العذد الذري نصف القطر یقل 

ج11/ 0 


ج12: ( ب ) أقصى عدد تأكسد للمنجنيز 7+ 
MnO, = zero Mn + )-2 + 4) = zero‏ 
8+ = 77 

ج13: (6) 


ج14: () مجموعة المنجلی 78 ومجموغة السکاندیوم 38 فرقهم 4 


الاسم: 
المجموعة: 


اختبار (2) اسئلة النظام الجديد ۲ (2023) 
1- الشكل الآتي یوضح عدد الالكترونات المفردة بالمستوى الفرعي 0 لأيونات أربعة عناصر تقع 5 


الانتقالية الرئيسية الأولى, علما بأن العنصر (۸) يقع في مجموعة لا تأخذ الحرف 8 


أولا: العنصر (8) عدده الذري يساوي 


280 


(ب) 24 


(ج) 26 (د) 27 


ثانیا: آقصی حالة تأکسد للعنصر (8) تساوي .. وت 


3+0 


ثالٹا: العنصر الذي يعطي عدد تأکسد يتعدى رقم مجموعته هو 
۸0 


(ب) +4 


(ب) 8 


(ج) +5 (د) +7 


D (د)‎ C(2) 


الأيونات 


2- الجدول التالي يعبر عن جهود التأين لعنصر المنجنیز بوحدة كيلو جول/ مول: 


جھد التأين الأول جهد التأين الثاني جھد التأين الثالث 
717 1509 3250 
یا من الترتيبات التالية يعبر تعبيزا صحيخا عن جهود تأين النحاس ؟ 
جهد التأين الاول جهد التأين الثانى جهد التأين الثالث 

1300 1400 715 0 

(ب) 745 3578 1958 

3250 1509 600 (2) 

(د) 745 1958 3578 
3- يحدث التفاعل آلتالي لجمیع کاتیونات عناصر 30 عدا کاتیون .ب.. 

وزو جب 2 + ۸۲2 

() الحدید (ب) السکاندیوم (ج) الخارصین (د) النحاس 
4- يعتبر عنصر .......... هو آخر عنضر انتقالي في السلسلة الثانية 
4gCd (Î)‏ (ب) ناعوج )2( 302 (د) بر و۸4 


5- عنصر (۸) في أعلى حالات تأكسده يكون عدد الكتروناته المفقودة من المستوی الفرعي 30 تساوي نصف 
العدد المفقود من المستوى 45 لیصل لإحدى حالات الاستقرار النسبي فان العنصر (۵) يُستخدم 
(أ) في تكوين سبيكة مع 41 تمتاز بخفتها وشدة صلابتها 
(ج) في صناعة المغناطيسات فائقة التوصيل 


(ب) في تكوين سبيكة مع ۸ تقاوم التآكل 
(د) أكسيده في صناعة العمود الجاف 


6- إذا علمت أن *[,()/۸] تمثل صيفة أیون, وكانت 3 = ۷ فان كلا من 4 , × على الترتيب تمثلان. جضت 


6۲, Fe*? (f) 


NH, ۲:۱٢ (ب)‎ 


Cr, Fe* (a) 


NH, ۲۵*۶ (د)‎ 


7- ايوني مركب کبریتات الامونیوم یشتقا من نواتج عملیه التلامس و عملیه هابر - بوش و كلا العملیتان 
پستخدم فیهما عامل حفاز .. ايا من الاختبارات الاتیه يعبر تعبیرا صحیحا عن ايا من هاتين العملیتین ؟.. 


الاختیارات 


0 


الایون 
الامونیوم 


يشتق من العملیه 
النشادر التلامس 


العامل الحقاز 
الحدید 


عدد الانکٹرونات العفردة بالھستوی 4 


(ب) الامونیوم النشادر هابر - بوش | خامس اكسيد الفاندیوم 
رج الکبریتات حمض الكبريتيك التلامس خامس اکسید الفاندیوم 
۱ (د) الکبریتات ‏ | حمض الكبريتيك | هابر - بوش الحديد 

8- أحد الأملاح الآتية لا یعطي الأيون **[,(82)۸:0] عند إذابته في المزيد من الماء بتو د 

FeSO, ()‏ (ب) رکه ZnSO, (a)‏ (د) و(ر0ک)و:ط 

9- في أي من الأيونات التالية لا يظهر أيون العنصر الانتقالي أعلى حالات تأكسده المعروفة؟ 
00 (ب) [Zn(NH3)4]** (a) ۸051072 (a) C07‏ 
0- عنصر ۸ ينتهي بالتوزیع الإلكتروني: 347 , عنصر غير انتقالي 8 ينتهي بالتوزيع الإلكتروني: 3479 أي مما 
يلي صحيج؟ 

() ۸ أقل من 8 في عدد حالات التأكسد (ب) ۸ يساوي 8 في نصف القطر 

(ج) 8۸ نفس عدد حالات التأكسد (د) ۸ أكبر من 8 فی عدد حالات التأكسد 

1- تصنع آوعية حفظ الأحماض 32 .:تت- ۰ و۰ ۳ 

) السکاندیوم (ب) سبيكة نیکل مع الصلب . (م) الحدید (د) الصودیوم 

2- آبا من مجموعات العناصر التالية يدخل في صناعة هياكل الطائرات؟ 

Cu - Fe — Sc (د)‎ Ti— Al — Sc (a) Sc — Ti— Mn (ب)‎ Al -Ti— Ni (Î) 
يستخدم الطبيب ............. لعلاح أو إزالة ورم خبيث في جسم الإنسان‎ -3 

() مشرط مصنوع من:السکاندیوم, نظير تيكل مشع 

(ب) مشرط يدخل الحديّد في تصنیعه, نظیر کؤبلت مشع 

(ج) مشرط يدخل الخارصین في تصنيعه, نظير فاندیوم مشع 

(د) مشرط مصنوع من المنجنیز النقي, نظير کوبلت مشع 

4- تستطیع عناصر 30 فقد اول زوج الکترونات من نفس المستوي الفرعي عدا بيه 

() السکاندیوم (ب) الفاندیوم (ج) الکروم (د) الخارصین 

5 زيادة شحنة النواق الموجب عبر السلشلة يعمل علي ............ نطف قط الذرة 

() نقص (ب) زيادة (ج) عدم تغیر 


الإجابات 
جاأولا. (ج) , انیا. (د) , ثالثا. (ج) 

العنصر (۸) يقع في المجموعة الثامنة وهو +3 فيه 5 مفردين في 38 يبقى ده الحديد و8 المنجنيز 
عشان وهو 

+2 فيه 5 مفردين في 30 وأقصى حالة تأكسد له +7 , وثالثا قصده على النحاس +2 فهلاقيه ° 
ج2/(د) جهد التاين بيزيد فى الدورة الواحدة يعني النحاس جهود تأينه أعلى من المنجنيز وجهود التأين بتزيد 
مش بتقل يعني جهد التأين الثالث دائما أعلى من الثاني 
ج3/(ب) قصد السؤال يعرف مين مش بيعمل 2+ 
ج4 -(د) 
ج5 () هنا بيقول اللي فقده من 30 = نصف اللي فقده من 45 هيبقى 45 فقد 2 و 30 فقد 1 وبالتالي ده 
عنصر السكانديوم ومع الألومنيوم كوّن سبيكة خفيفة وصلبة 
جه: (ب) . 3+ = Fe*? + (6x0)‏ 
ج7: (ج) - بنحضر حمض الكبريتيك بطريقة التلامس في وجود خامس اكسيد الفاندیوم كعامل حفاز , وبنحضر 
النشادر بطريقة هابر - بوش في وجود الحديد کعامل حفاز 
ج8: (د) الماء المتعادل يعني الايون دا +1812 
ج9 : (ج) . لان عدد تأكتسد المنجنيز هنا 6+ وأعلي جالة تأكسد للمنجنيز بتكون 7 . 
ج10: ج - 4 اللي بينتهي بالتوزيع الالكتروني "34 هو السکاندیوم 8 اللي بينتهي بالنوزيع 3019 وغير انتقالي 
هو الخارصين , وكل واحد فيهم ليه حالة تأكسد وحيدة , 
ج11: (ب) لإنها تقاوم التآكل 
ج12: (ج) لن التیتانیوم والسکاندیوم یدخلان مع الألومنیوم في صناعة الطائرات وطائرات الميح. 
ج13: (ب) لأن الحدید یستخدم في اللدوات الجراحية و و606 یکشف عن الورم بأشعة جاما. 
ج14: 5 لان 45 بها الکترون مفرد ولیس زوج من الالکترونات 
ج15: 


A 7‏ 
المجموعة الكود 

اختبار (3) الباب الأول حتي خواص العناصر الانتقالية 
1- الأعمدة الرأسية .......... في الجدول الدوري تضم عناصر من السلسلة الإنتقالية الأولي تشذ في الترکیب 
الإلكتروني . 
(i)‏ 89.6 (ب) 6۰11 (ج) ۰12 11 (د) ۰5 3 


2- يحتوي مستوي الطاقة الرئيسي الثالث علي 18 لعنصر ............... في سلسلة 30 
(أ) إنتقالي أو غير إنتقالي (ب) إنتقالي فقط (ج) غير إنتقالي فقط (د) غازي خامل 
3- العدد الأكبر للإلكترونات التي تتشابہ في اتجاه دورانها حول محورها في 308 يساوي .............. 


0 3 (ب) 4 (ج) 5 )6 
4- يقع العنصر غير الانتقالي المستخدم في مصابيح التصوير التلفزيوني الليلي في المجموعة AR‏ 
(i)‏ 2۸ (ب) 18 (ج) 3B )( 2B‏ 
5- الشكل المقابل یمثل حالات تأكسد بعض أيونات عناصر 30 أي هذه الرموز يمثل أيون النحاس الأكثر 
استقرارا ؟ حالة التأكسد 
(i)‏ 0 
4+ 
(ب) € 3+ 
2+ 
9 | | ۱« 
() ۸ تحعی ۵ A BC‏ 
6- عدد الإلكترونات المفردة في أوربيتاةت عامل حفز تحضير النشادر صناعيًا ......... عددها في عامل حفز 


هدرجة الزيوت النباتية . 

(أ) ضعف (ب) ضعفي (ج) نصف (د) ربع 
7- أي مما يلي غير صحيح - فيما يتعلق بعناصر المجموعة 1118 , 11/1 ؟ 

(أ) جميعها يمكنها تكوين ثلائي الهاليدات 3 

(ب) جميعها يمكنها تكوين أكاسيد ذات الصيغة 103 

(ج) أكثر نشاطًا من العناصر الإنتقالية التي تليها في السلسلة 

(د) كلاهما يکو نھان مون 


8 


ا ۳ 
8- أى الڈشکال التالیۃ یمثل العلاقة بين طاقۃ الذرة ودرجة استقرارها ؟ 
اي ال التالية یمثل ہین :رة ودرجة استقرار 


الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار 


بح م| .| 


خی سو ود o‏ 
9-یا مما يلي صحیح بالنسبۃ كأيون المنجنیز ۷11 في الظروف العادية ؟ 
(أ) يسلك مسلك عامل مؤكسد فقط (ب) يسلك مسلك عامل مؤكسد أو مختزل 
(ج) يسهل أكسدته لأيون المنجنیز الثلائی (د) يسلك مسلك عامل مختزل فقط 
0- بدراسة قدرة الحفاز علي خفض طاقۃ التنشيط لتفاعل معين رصدت البيانات التالية: 


الحفاز الطاقة لمتوفرة بفعل العامل الحفاز 
۸ × 
(X-0.5) B‏ 
(X- 0.25) 5‏ 
0 (09-ک) 
أفضل حفاز كإجراء التفاعل هو ............. 
() ۸ (ب) 8 )ج( C‏ (د) D‏ 


1- يصعب أكسدة عناصر 30 کلما ا ا 
أ) اتجهنا من اليمين إلى اليسار ب) اتجهنا من اليسار إلى اليمين ج) زاد نصف القطر د) قل العدد الذري 
2- نصف القطر الذري يقل بنسبہ بسيطه من السكانديوم حتي الكروم كن ............... 

(أ) شحنه النواه الفعاله اكبر من قوه التنافر بين الالكترونات 
(ب) شحنه النواه الفعاله تساوي قوه التنافر بين الالكترونات 
(ج) قوه التنافر بين الالكترونات اكبر من شحنه النواه الفعاله 
(د) لا توجد اجابه صحيحه 


3- إذا كانت 1 نصف 8 فان الطاقة التي وفرها العامل الحفاز تساوي ........ 


200 ب) و 

(ج) 28 26 تجح حير اتقساعل 
4- حالة التأكسد ............... لعفاصر 513 تتسبب في کسر مستوي طاقة مکتمل لغاز خامل 

() 4+ (ب) 5+ (ج) 6+ (د) 7+ 

5- من حافت لا انقي تجعل فلزات العملۃ عناصر انتقالية ES‏ 

(i)‏ +1 ب) +3 (ج) +2 (د) الإجابتان با چ معا 


1 


إجابة إختبار (3) نموذج ۸ 
ج>1/ (ب) هو قال الاعمدة مش المجموعات . الکروم في العمود السادس والنحاس في ال 11 . 
ج2/ (أ) مستوي الطاقة الرئيسي الثالث اللي هو واخد رقم 3 سواء في النحاس أو الخارصین يعني عندي 
70 يبقي فیهم 1867 ودا في الاتنین لأن الفرق في التوزيع بینهم في 45. 
ج3/ (ج) هنوزع تبع قاعدة هوند هنلاقي 5 دورانهم في نفس الاتجاه . 
و 3 دورانهم في الاتجاه الثاني 
ج۸ / (ج) هو قالي الغير انتقالي يبقي الزئبق اللي موجود في نفس مجموعة الخارصین . 
ج5/ (ج) ایون النحاس 2+ أكثر استقرازا من ايون النحاس 1+ لن طاقة اماهته أکبر . 
ج6/ () عامل حفاز تحضير النشادر هو الحدید ( عنده 4 الکترونات مفردة ) , عامل حفاز هدرجة الزیوث هو 
النيكل ( عنده إلكترونين مفردین ) . 
ج7/ (د) عندي السكانديوم مثلا في المجموعة ۱۱۱8 ومش بيكون مركبات ملونة لأنه بيفقد جميع 
إلكترونات 30 , 45 . 
ج8/ (أ) علاقة عكسية . 
ج9/ () ایون المنجنيز +7 مش هيقدر يفقد إلكترونات تاني يعني يقدر يعمل إختزال بس يبقي عامل 
ج10/ (أ) لأنه ليه أكبر قيمة طاقة متوفرة . 
ج11 : (ب) لإنه عندما نتجه من اليسار لليمين يزيد العدد الذري ويقل نق فتصعب الأكسدة لأن النواة 


تجذب الالكترونات بصورة أكبر 
ج12- () 


ج13 (ب) الطاقة المتوفرة اللي هي قيمتها = 6 وتقریبا کدا بتساوي 28 . 


ج14/ (ج) اقصی حالة هی 5+ بالتالی 6+ تکسر مستوی طاقة ممتلئ . 


ج15: (د) (*2) في النحاس والفضة . (+3) في الذهب . 


المجموعة الكود 


اختبار (3) الباب الأول حتي خواص العناصر الانتقالية 
1 - يحتوي الجدول التالي على خمسم عناصر تقع ضمن السلسلہ الانتقالیہ الرئيسيه الاولى مستخدما الرموز 
ال فتراضیم الموضحه اجب عن اقاتي: 


رمز العنصر ۸ 8 8 2 1 
بعض حالات التاکسد له 2+ 1+ 2+ 3+ 3+ 7+ 

عدد الالکترونات المفردہ في 34 
لخالهالعنصویه 0 0 1 4 5 


العنصر الذي توزیعہ الالكتروني ينتهي 4010 551 .... 
(أ) يقع في نفس الدوره مع العنصر ۸ 
(ب) یقع اسفل العنصر 8 في الدوره الخامسه 
(ج) یقع اسفل العنصر ‏ ضمن عناصر السلسله الانتقالیه الثانیه 
(د) پقع اسفل العنصر 8 في نقس ابلجموعه 
2- الشکل التالي یوضح عدد الالکترونات في المستوي الفرعي 34 للعناصر الافتراضية 7 / © / 8 / ۸ علما 


بان الکثافہ الذریہ للعنصر 3 اکبر من العنصر ۸ 30 

ادرس الشكل جيدا ثم اجب عن ااسئلہ التاليه: ۹ 1 
الایون الذي له اکبر قيمة عزم مغناطيسي من بين اڈیونات التالیہ .... ۱ 1 

4 

0 ۸*3 (ب) 8*3 8 

(e)‏ 0۳۶ (م 0*3 rr‏ سس زو 

3- يشذ تدرج الكتلة الذرية في عنصر یدخل المجزاً منم في 

(أ) تحضير النشادر (ب) تحويل الغاز ا مائی لوقود سائل ‏ (ج) طلاء المعادن (د) هدرجة الزيوت 

4 - الشكل البياني التالي يوضح تدرج نصف القطر لعناصر السلسلہ الانتقالیہ الرئيسيه الاولی ادرس الشكل ثم 

اجب عن الاتی: 

اجب عن التي Ali‏ 

أقصى حالۃ تأكسد للعنصر 8 تظهر في المركب E‏ ۱ 

() 1305 )ب( 01و8 وکا و ۰ 0 

BO (e)‏ (د) و(م50) و13 تروس ری 

5- "قستحضرات الحمایۃ من أشعة الشمس يدخل في صناعتها وترکیبعا جو 


- ب) كربونات فلزات انتقالية 
وغیر اْتقالية د) أكاسيد فلزات غير انتقالية 


٦‏ من الشكل البياني التالي. طاقہ التنشيط للتفاعل الطردي باستخدام عامل حفاز تساوي چ 


KJ/mol ۵‏ 220 )ب( KJ/mol‏ 30 3 
KJ/mol (o) 70 KJ/mol (e)‏ 150 ع 
7- قیمہ طاقہ المتفاعلات تساوي .... 
KJ/mol (i)‏ 220 (ب) KJ/mol‏ 190 ۳ 
(ج) KJ/mol‏ 70 (د) KJ/mol‏ 240 اتجاه سیر انتقاعل 

8- العنصر الانتقالي هو العنصر الذي تكون فيه الاوربیتالات ....... مشغولة وغیر ممتلئة 

(n-1( f (ب) 0-2(0) أو‎ (n-1) آو؟‎ (n-1)d (î) 

(n-2) f و‎ (n-2)d (د)‎ (n-2) آو؟‎ (n-1)d (ج)‎ 

9- اللانثانيوم عدده الذري 57 فتکون اشهر حالات تاکسده .... 

() +1 (ب) +2 (ج) +3 (د) +4 


0- يكسر جهد التأين الرابع مستوى طاقة مکتمل ونحصل على EEE‏ 

آإز See TP Sew SE‏ که AE PSG‏ 
1- ما الخاصية التي تجعل العناصر الانتقالية لها نشاط حفزي؟ 

(أ) البارامغناطيسية (ب) تلون الأيونات المتهدرتة (ج) كبر الحجم الذري (د) تعدد حالات التأكسد 
2- عدد تأكسد أیون العنصر الانتقالي في المركب الذي يستخدم کعامل حفز في طريقة النلامس 00 


() 5+ (ب) 2+ (ج) 3+ (د) 4+ 

3- تتفق عناصر المجموعة 28 وعناصر المجموعة 38 في كل مما يأتي ما عدا yT‏ 

(أ) المحاليل ا مائية ممركباتها غير ملونة (ب) تمتلك حالة تأكسد وحيدة 

(ج) عناصرها في الحالة الذرية دايامغناطيسية (د) مركباتها لا تتجاذب مع ا جال المغناطيسي الخارجي 
4 مرکبات الكروم تمتص اللون ............... ويظهر لونها باللون 3 

(أ) الاحمر / الأخضر (ب) الاخضر / الأحمر (ج) الأصفر / البنفسجي (د) الأزرق / البرتقالي 
5- يضاف المنجنيز الى الصلب لے ...... 

(أ) تکوین سبائك هشة هدید الهشاشة (ب) زيادة الصلابة 

(ج) خفض درجة انصهاره وصلابته (د) التخلص من الشوائب 


إجابة إختبار (3) نموذج 8 
ج1: (ج) خد بالك هو بيقولي ان دي عدد الإلكترونات المفردة في 34 للحالة العنصرية و۸ كدا هو 
النحاس , وهو عطاني العمصر في الدورة الخامسة وتوزسعه زس توزيع النحاس يبقي في السلسلة 
ج2 / (ج) 8 , 4 عندهم 5 إلكترونات مغردة في ال 4 يبقو 315 , 6 , والكثافة الذرية للعنصر 8 أكبر يبقي 
8 هو المنجنيز , و © اللي عنده 6 إلكترونات في 30 يبقي حديد , و 2 اللي عنده 8 إلكترونات يبقي ١i‏ 
وكدا اللي ليه أكبر عزم في حالة +3 هو الحديد عشان بيكون عنده 5 إلكترونات مفردة . 
ج 3 : (د) العنصر الشاذ هو النيكل يستخدم كعامل حفاز في هدرجة الزيوت . 
ج4 / (ب) 8 هو الكروم وأقصي حالة تأكسد ليه هو +6 موجودة في ,1۲:0 . 


ج5 (ج) لإن مستحضرات التجميل تكون من أكسيد الخارصين وهو فلز غير انتقالي والحماية من الشمس, 
ثاني أكسيد التیتانیوم وهو فلز انتقالي 
53/69 


جد 
ج8/ (ج) ال بتاخد رقم أقل من رقم ال4 بواحد . 
ج9 : (ج) يقع في نفس مجموعه السکاندیوم 1118 


ج 10 : (ج ) لإنهم یعطوا حتى حالة تأكسد +3 فیکسر الجهد الرابع مستوى طاقة مکتمل فيكون جهد 
التأين الرابع عالي جدا 
ج11: (د) تعدد حالات التأكسد عشان بيشارك ء4 , 34 في فقد الالکترونات وهي نفس الخاصية 


المسئولة عن النشاط الحفزي 
ج12: (أ) لأنه خامس أكسيد الفاندیوم حالة تأكسده +5 

ج13 (ج) لإن السكانديوم في الحالة الذرية مابيبقاش دايا عشان فيه الكترون مفرد 
ج14 () 


ج15/ (ب) 


الاسم 
المجموعة الكود 6 


إختبار (3) الباب الأول حتي خواص العناصر الانتقالية 


1- يشذ تدرج الكتلة الذرية في عنصر يدخل المجزأ منه في ا 


(أ) تحضير النشادر (ب) تحويل الغاز الماني لوقود سائل ‏ (ج) طلاء ا معادن (د) هدرجة الزيوت 
2 - جميع أنصاف أقطار الذرات الآتية تعتبر متماثلة تقريبا ما عدا .... 


Co & Cu (د)‎ Fe & Ni )ج(‎ Cr & 1/171 )ب(‎ Sc &V )( 

3- أخف عناصر السلسلة الانتقالیۃ الأولى وزنا .. 

Ti (o) 56 (ج)‎ CT (ب)‎ Mn () 

4-عنصر يحدد عزمہ المغناطيسي من خلال اربع إلكترونات في المستوي الفرعي 4 يكون عدد الذري 007 ا 
27 (ب) 26 (ج) 25 (د) 24 

5- أراد طالب أن ينتج في المختبر غاز ثالث أكسيد الکبریت تمهیدا ذابته في الماء لتحضير حمض الكبريتيك, 
تفاجأ بأن تحويل غاز ثاني أكسيد الكبريت يحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة ليتمكن من التفاعل مع الأكسجين 
وإنتاج ثالث أكسيد الكبريت وفق المعادلة الآتية. 7201/ ل 96 + 2505 - و0 + ر250 . من الطرق 
المقترحة كإنتاج :50 دون الحاجة لرفع درجة الحرارة 


(أ) إضافة عامل حفاز في وسط التفاعل (ب) تعريض المواد المتفاعلة لمجال مغناطيسي 

(ج) إجراء التجربة في ضوء الشمس (د) جميع ما سبق 

6- الأعمدة الرأسية .......... في الجدول الدوري تضم عناصر من السلسلة الإنتقالية الأولي تشذ في التركيب 
الإلكتروني . 

3 56) 1112 (ب) 6۰11 (ج)‎ 8.6 (i) 

7- ينطلق [50۸ باجراء تفاعل معين في وجود عامل حفز , باجراء نفس التفاعل مع تغیر الحفاز فان ۵۴1 
للتفاعل ...... 

(أ) لا تتغیر (ب) تزداد (ج) تقل (د) تقل قلیلا 

8- المركبات اكآتية بارامغناطيسية وملونة. عدا OEE‏ 

ScC1ş (Î)‏ (ب) FeCl (<) FeClş‏ (د) چا 
9- يحتوي “مستوي الطاقة الزنيسي الثالث علي 1807 لعنصر ............... في سلسلة 30 


(أ) إنتقالي أو غير إنتقالي ١‏ (ب) إنتقالي فقط (ج) غير إنتقالي فقط (د) غازي خامل 


[ 10- الأيونات, ۳6۹۹ ,2+:۱۷ ,6۳*2 ,نام أي العبارات التیۃ صحيحة لها؟ 

() ۳2 ۸۷1 قوة انجذابه للمغناطیس آقل من انجذاب 67*2 

(ب) 6*3 قوة انجذابه للمغناطیس آقل من انجذاب ۸۶*3 

(ج) 0712 قوة انجذابه للمغناطیس آکبر من انجذاپ ۲*3 

(د) *4) قوة انجذابه للمغناطیس آکبر من انجذاب 67*2 

1- إذا عكست المادة جمیع الألوان الساقطۃ علیها تظهر 0 

([) بيضاء (ب) سوداء (ج) شفافة (د) ملونة 
2- اللون المتمم يكون ضمن 

(أ) ستة الوان منعكسة (ب) ستة ألوان ممتصة 

(ج) خمسة الوان ممتصة ومنعكسة (د) خمسة ألوان ممتصة 


3- العناصر الممثلة أيوناتها غير ملونة بسبب SERN‏ 

(أ) عدم احتوائها على الكترونات مفردة في مستوياتها الخارجية 

(ب) جهود تأينها المرتفعة جدا 

(ج) وجود الکترونات مزدوجة في المستويات الفرعية 2[ , 5 

(د) طاقة الضوء المرئی غير كافية لإثارة الكتروناتها الخارجية 

4- أيا مما يأتي يعبر عن التدرج التنازلي الصحيح لجهد التأين الثاني لعناصر التيتانيوم والفاندیوم والكروم 


والمنجنیز؟ 
V> Mn > Cr > Ti ()‏ (ب) ۷ > Mn > Cr > Ti‏ 
(ج) Cr > Mn > ۷ > Ti‏ (د) Ti > ۷ > Cr > Mn‏ 
5- أيا من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن تفاعل ماص للحرارة طاقۃ تنشیطہ م5 ؟ 
الطاقة الطاقة الطاقة الطاقة 
0 (ب) (ج) )د( 
۹ 1ئ : 


إجابة اختبار (3) نموذج £ 


ج1: (د) العنصر الشاذ هو النيكل يستخدم كعامل حفاز في هدرجة الزيوت . 

ج2: () لأن الثبات من الکروم للنحاس فقط و قبل ال :© نصف القطر بیقل 

ج3 (ج) لإنه أقلهم كثافة و لأنه اقل عدد ذري. 

ج4 (ب) لانه هو الحديد 

ج5: (أ) لأن العامل الحفاز بيقلل طاقة التنشيط فیتم التفاعل عند درجة حرارة أقل 

ج6: (ب) هو قال الاعمدة مش المجموعات , الكروم في العمود السادس والنحاس في ال 11 . 

ج 7/ (أ) 48 = طاقة نواتج - طاقة متفاعلات, وهي لا تتغير بتغير نوع العامل الحفاز . 

ج8- () معندهوش أي إلكترونات مفردة . 

جو : (أ) مستوي الطاقة الرئيسي الثالث اللي هو واخد رقم 3 سواء في النحاس أو الخارصين يعني عندي 
70 يبقي فيهم 1867 ودا في الاتنين لأن الفرق في التوزيع بينهم في 45. 

ج10:أ/ ۱:۳۶ لديه الكترونين مفردین في المستوي 34 بينما ۲۶۶ لديه 4 الكترونات مفرده 

ج11 () 

ج12 (أ) المتمم دا اللي انا بشوفه وبيكون ستة الوان مجمعة بتنعکس, الضوء الأبيض 7 ألوان بيمتص 

لون ويعكس الباقي (المتمم) اللي هي 6 ألوان . 

ج13 (د) لإنها بتعتمد على الطاقة اللي تقدر تثير الالكترونات اضافة الي وجود الالكترونات المفردة من 

عدمه والطاقة اللي محتاجها العناصر الممثلة لإثارة الالكترونات أعلى من طاقة الضوء المرئي 

ج14: (ج) - الكروم الوحيد فيهم اللي توزيعه مختلف 345 , 4 ,[:۸] : 67 , هو عنده الكترون واحد 

في 45 فلما هيحب يفقد الثاني يحتاج طاقة اعلي شوية لأن 4 نصف ممتلئ وبيكون اكثر استقرار , وده 

الاختيار الوحید اللي عندي فيه 6۳ اعلي واحد فیهم 


ج 15 : (ج) في التفاعل الماص للحرارة طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات وطاقة التنشيط بتكون 
من عند طاقة المتفاعلات لأعلي نقطة في المنحني . 


الاسم 
المجموعة الکود 0 


اختبار (3) الباب الأول حتي خواص العناصر الانتقالية 
1- ایا من التالیہ صحیحم؟ 
() الرابطة الفلزيه للتیتانیوم اضعف منها للالومنیوم لذا يحافظ علي متانته في درجات الحرارة العاليه 
(ب) الرابطه الفلزیه للتیتانیوم اقوي منها للالومنیوم لذا یحافظ التیتانیوم علي متانته في الحراره العالیه 
(ج) الرابطه الفلزیه للتیتانیوم تساویها للالومنیوم لذا یحافظ التیتانیوم علي متانته في الحراره العالیه 
(د) التیتانیوم فلز والالومنیوم لافلز لذا یحافظ التیتانیوم علي متانته في الحراره العالیه 
2- ايا من العبارات التبم ڈتعبر بدقہ عن خواص العناصر الانتقاليه الرئيسيم و سی ا 
(أ) الستوي الفرعي (01) في ایوناتها غير تام الامتلاء (ب) تتعدد حالات تاكسد معظمها 
(ج) كل ایوناتها ا متهدرته ملونه (د) درجه انصهارها مرتفعه 
3- عنصران متتالیان من عناصر السلسلة الإنتقالية الأولى يرمز لهما بالرموز الافتراضية ۸ . 8 يزيد ۸ عن 8 فى 
الكثافة ویزید 8 عن ۸ فى الکتلۃ الذرية فان 8 ... 
(أ) تستخدم سبائکه مع الحدید ‏ صناعة خطوط السکك الحديدية 


(ب) يستخدم فى طلاء المعادن 
(ج) يستخدم فى صناعة المغناطيسيات 

(د) يستخدم فى صناعة الکابلات الكهربائية 

4- عندما يحتوي المستوي الفرعي )٥(‏ علي ثمانية إلكترونات . فان عدد اوربیتالات )٥(‏ النصف ممتلئۃ 


() 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1 
5- أي من المعادلات الاتيه یمثل فیها الفلز (1/1) عنصر السکاندیوم ؟ 
(a) FeO + M ¬ ۲۶ + MO‏ 
و3 + (b) 2M + 61820 ¬» 2M(OH);‏ 
ولا + (c) M + H,SO, > MSO,‏ 
0 ه ,0 + 2M‏ (0) 
6- ايا من محاليل هذه المواد يزداد وزنها عند وضعها في مجال مغناطيسي 8016 
(c(KMnO, (d) ScCls‏ دو(ر50) و٣٥۶‏ (ط) و10 (a)‏ 
7 - عامل مؤكسد يستخدم کعامل حفاز في انحلال عامل مؤكسد اخر e‏ 
MnO (c) 1 (d) MnSO,‏ (ط) ,1۵ (a)‏ 


[ 8 -یتسبب الامتلاء الجزني للاوربیتالات 4 في كل مما يلي عدا ٥‏ 0/) 


() تنجذب نحو المغناطيس (ب) تظهر ملونة في ضوء الشمس 
(ج) تعدد الوان آیونات الفلز (د) استخدامها کعوامل حفازة 
9- أحد العناصر الثالية جيل الكوين الأكسيد روميت هو EES‏ 
(i‏ ۷ود ب) 2407 ج( 2510 د) 2700 
0 - ايا من الاشکال البيانيم الاتيه يعبر عن تفاعل ماص للحرارة طاقهه تنشيطه ۴ 
الطاقة الطاقة الطاقة الطاقة 
0 (ب) لق )د( 
3 9 ۳ 


مسار التفاعل مسار التفاعل مسار التفاعل مسار التفاعل 
1- يكسر جهد التأين الرابع مستوی طاقة مكتمل ونحصل على کا 
(i‏ یو ہیدہ 4ای 7:۳2 ج( 4 ی, Al**‏ دا ۶ A‏ 
2- أيا من التالية تدل على اللون المتمم؟ 
(أ) تراه العين (ب) لا متص (ج) اللون ا منعکس (د) جمیع ما سبق . 
3- ما نوع المادة التي يعبر عن حركة الالكترونات في اوربیتالاتھا بالشكل المقابل .... 
(أ) مادة بارا مغناطيسيه و اقعه تحت تاثير مجال مغناطيسي خارجی 
(ب) مادة دايا مغناطيسيه واقعه تحت تاثير مجال مسا ای 
(ج) مادةبارا مغناطیسیه ۳ 


(د) مادة دايا مغناطیسیه 

4- ما الاختیار المعبر عن التدرج الصحیح في خاصیہ الکثافه للفلزات الانتقاليم ؟ 
6 < ۷ < 60 < ۷۶ وط) 6ک < ۷ < ۸۷۱ < 60۵ ره) 
(GOV < 60 SNE < (d) Sc < 17 < Ni < 0‏ 


5- العزم المغناطيسي يون السكانديوم في أعلى حالات تأكسده المستقرة 7010101-0 
(أ) يساوي العزم المغناطيسي لأيون الكوبلت 6072 

(ب) يساوي العزم المغناطيسي لأيون الخارصین 21142 

(ج) أقل من العزم المغناطيسي لأيون الخارصین 27142 

(د) يساوي العزم المغناطيسي لأيون النحاس 3۸*۶ 


إجابة إختبار (3) نموذج 2 
جا : (ب) لان الرابطه الغلزيه في التيتانيوم وهو من العناصر الانتقاليه يشترك فيها الكترونات ال 45 و ال 
8 لذلك الرابطه الفلزيه فيه اقوي 
ج2: (ج) 
ج3 : (ج) معنديش شذوذ في الكتله الذري غير في حاله النيكل بم ان ال 8 اكبر من ۸ في الكتله يعني 8 
كوبلت ,و ۸ نیکل 
و الكوبلت يستخدم في صناعه المغناطيسيات 
ج4 : (ج) عدد الاوربيتالات النصف ممتلئ يقصد بيها الاوربيتالات فيها الكترون واحد و كدة اخر اوربيتالين 
هما اللي نصف ممتلئین 
ج 5 : (0) تکافؤ السكانديوم ثلاثي في مركباته 
ج 6 ( ط ) الوحيد اللي هينجذب للمغناطيس 76*35 لأنه عنده إلكترونات مفردة . 

ج 7 : (م) ثاني اكسيد المنجنيز عامل حفاز في انحلال فوق اكسيد الهيدروجين 
ملحوظه : من العوامل المؤكسدة و الهالوجينات 
ج8: (د) أنا بستخدمها كعوامل حفازة عشان بتعمل روابط مع المتفاعلات بالكترونات ۵ , و مش عشان 
الامتلاء الجزئي 
ج9 : (ب) خد بالك ان **× يعنى احسن حاجة نخترها عنصر فى 68 لأنه يصبح اكثر استقرارا في حالة 6+ 
ج10 : (ج) التفاعل الماص للحرارة بتبقي طاقه النواتج اقل من طاقه المتفاعلات 

م3 بتعبر عن طاقه التنشيط في الرسمه 6 
ج 11 : (ج ) لإنهم یعطوا حتی حالة تأكسد +3 فیکسر الجهد الرابع مستوی طاقة مکتمل فیکون جهد 
التأين الرابع عالي جدا 
ج12 (د) 
ج 13 : (أ) بارا لان الالكترونات مفردة وتحت تاثير مجال مغناطيسي لان الالكترونات 303 
ج14: إتّادة العدد الذري 


ترونات مفردة في آوربیتالا تهم فالعزم بصفر 
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المجموعة الكود 


اختبار (4) الباب الأول حتي استخلاص الحدید والسبانك 


1 - تتعدد الاستخدامات الاقتصادية ڈکاسید الفلزات الانتقالیہ 11 . ايا من الاختيارات اتيم یعتبر صحیحا ؟ 


الاختیارات 0 (ب) (ج) (د) 
احد استخدامات مركب اكسيد يدخل في تركيب يدخل في صناعه | عامل حفاز في تفاعل | يستخدم في عمليات 
الفلز ۷ مستحضرات التجميا العمود الجاف انحلال و00 112 زراعة الاسنان 
عدد تاکسد 1۷1 في مركب الاكسيد 5+ 3+ 4+ 5+ 


2 ایا من الاختيارات اتيم يتضمن زوج من العناصر . ظ یکونا معا سبيكة ؟ 7 
 Zn,Cu(h)‏ (ب) Fe,C‏ (ج) ۶,۳9 Au,Cu()‏ 


3- في الشکل البياني المقابل والخاص بتدرج احد خواص عناصر السلسله الانتقالیہ اكاولي بزيادة العدد الذري . 
ما الخاصیم التي يعبر عنها المحور الرأسي؟.. 
() النشاط الکیمیائی (ب) نصف القطر الذري 
(ج) الكتلة الذریه (د) الكثافة 


4 - يحسب العزم المغناطيسي ؛ للعناصر او الایونات من العلاقہ 
(2 + 1)7 = ۰/۸ حیث ١‏ هي عدد الالکترونات المفردة في الذرة او الايون ویقدر بوحدة (8۷) .. ایا من 
الایونات الاتية تکون قيمة د لہ تساوي 811 ۷35 ؟ 

)8 (ب) ۸۳2 ات Cu*‏ («) ۲۵*2 

5-ادرس الشكل التالي ثم اجب . كل مما ياتي صحيح ما عدا د لهل 
(أ) الطاقه المنطلقه اثناء التفاعل = 1 -701[11201 

(ب) التغير في المحتوي الحراري 411 = 101/ [701- 

(ج) طاقة التنشيط المحفزه = [014 15 


17 mol الطاقة‎ 


تجاه سير لتفاعل 


(د) هذا التفاعل ماص للحرارہ 9 


6-العناصر 13,0,.من عناصر3 متتالیه العدد الذري , العناصر هي علي الترتیب .... 


جهد الناین الأول الثاني الثالث الرابع 
۸ | 628 1235 2389 730 
= 654 1309 2560 4173 
4 648 1364 2858 4643 
() تیتانیوم , فاندیوء کروم (ب) سکاندیوم , تیتانیوم , فانديوم 


(ج) فاندیوم , گروم « منجنیز (د) سکاندیوم , کروم , منجنیز 


اوہ الشكل المقابل 5حد الاحجار التي تعرف باسم 5516 
([) الهيماتيت (ب) اللیمونیت 
(ج) ا مجنتیت (د) السیدریت 


8-في الجدول التالي يوضح انصاف اقطار تاربع عناصر انتقالیہ في السلسله الانتقالیہ الاولي 


2 0 8 A 
327 1.62 1.16 115 
7 كل مما يلي يمكن ان يكون سبیکہ استبدالیہ ما عدا‎ 
B,D) 2,4 ۸, ب)‎ 40 
..... کل مما يلي يهدف الي تحسين الخواص الفیزیائیہ لخام الحديد قبل الاختزال ما عدا‎ 9 
اکسده بعض الشوائب . (ب) ربط وتجمیع الحبیبات‎ )( 
(ج) زيادة نسبه الحديد بالخام (د) التكسير والطحن لصخور الخام‎ 


0 - ادرس الشکل التالي ثم اختر مما يلي ما و 

([) كل اکاسید اللنجنیز اکاسید قاعديه 1 

(ب) السکاندیوم اكاسيد قاعدیه وحامضیه 

(ج) يمكن ان یتفاعل 62003 مع الاحماض المخففه افضل من ۴۴0 

(د) مکن ان یتفاعل 0۳0 مع الاحماض بینما یصعب ذلك مع ۳003 مه مسا و د 
1- عند تسخين الحدید مع الکلور یتکون 

(أ) کلورید الحدید ]] (ب) کلورید الحدید 111 

(ج) خلیط منهما (د) لا توجد إجابة صحيحة 

2- بتحميص السيدريت ترتفع نسبة الحديد ترتفع نسبة الحديد في الخام بمقدار ا 
(i)‏ 40 % (ب) 69.6 % (ج) 25 % (د) 21.1 % 
3- الصلب الذي 5 يصدأ (الاستانلیس ستیل) سبيكة تتکون من الحدید و ۳ 

() الکوبلت (ب) ا منجنیز (ج) النحاس (د) الکروم 

14- الطريقة الشائعۃ لتحضیر السبانك هي NTT‏ 

(أ) الترسیب الكهربي (ب) الصهر (ج) التوتر السطحي (د) الفصل املغناطيسي 

5- الناتج النهاني لتحميص السیدریت . 

() ۳۲۶0 (ب) !0ر٢‏ (ج) آکسید الحدید الثلائی (د) (ب) ء (ج) معا 


ادسنة القاعدية. 


إجابة إختبار (4) نموذج ۸ 
جا-ج 1/0 يستخدم كعامل حفاز في تفاعل انحلال و7170 فیکون عدد تاكسد المنجنيز في 
المرکب 4+ 
ج2- ج النحاس والخارصين بيكونوا سبیکه النحاس الاصفر , والحديد والكربون بيكونوا سبیکه السیمنتیت 
أو الحدید الصلب , والذهب والنحاس بيكونوا سبیکه استبدالية . 
ج3- ب من الرسم هنلاحظ ان نصف القطر بيقل بزيادة العدد الذري لحد ما نوصل للكروم ومن عند 
الكروم بيحصل ثبات تقريبا . 
ج4- ب ۷35 = 5.9 وبالتالی الايون يحتوى على 5 إليكترونات مفردة وبالتالى الاجابة 1112 
ج5- د من الرسم هنلاقي ان مخطط الطاقه يعبر عن تفاعل طارد للحراره لأن طاقة النواتج أقل من طاقة 
المتفاعلات 
ج6- ب جهد تاين الرابع للعنصر ۸ هنلاقي انه كبير جدا فهذا يدل علي انه تم کسر مستوي طاقه مکتمل 
فيكون العنصر ۸ هو السكانديوم وبما انها عناصر متتاليه فيكون الاختيار الصح هو ب 
ج7- ج اكسيد حديد مغناطيسي ليه خواص مغناطيسية والحاجات دي انجذبتله . 
ج8- أ في السبيكه الاستبداليه تتم بين فلزين لهما نفس القطر فهنلاقي ان قطر العنصر 6 اکبر بكتير 
من باقي العناصر فهختار سبيكه بتحتوي علي عنصر © وعنصر اخر 
ج1-9 الأكسدة تحسين الخواص الكيميائية . 
ج10- د في حالة 670 يكون عدد تأكسد الكروم 2+ الذي له صفة قاعدية تمكنه من التفاعل مع 
الأحماض بينما في حالة و60 يكون عدد تأكسد الكروم 6+ ويكون أكسيد حامضي فيصعب تفاعله مع 
الأحماض 
ج11: ب - لأن غاز الكلور من الهالوجينات في المجموعة 7۸ وهي عوامل مؤكسدة قوية تميل بشدة 
لأكتساب الالكترونات للوصول الي حالة الاستقرار 
ج12/ (د)- نسبة الحديد في السيدريت بتكون 48.596 وانا بحوله الي اكسيد حديد |١١‏ نسبة الحديد 
فيه 69.6 , بس خد بالك هو هنا بيسأل ارتفعت بمقدار قد ايه يبقي هنطرحهم من بعض 
ج13 (د) 
ج14/ (ب) 


ج5ا: (د) 
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المجموعة الكود 


اختبار (4) الباب الأول حتي استخلاص الحديد والسبائك 
1- الترتیب الصحیح للکاتیونات الاتية حسب عزمها المغناطیسی ابا مرو 


CFF EFE زیر‎ CF3 < 2 < Fe*3 0 
Gs Fe > 0۳۰3 ( Cu*? > Cr*? > ۴9۳3 رم‎ 

2 - فی أي السبانك التالیۃ یکون المستوی الفرعی الاخير للعناصر الداخلة فى ترکیبها تام الامتلاء ؟ 
(أ) النحاس الأصفر (ب) الحدید الصلب (ج) الدیورآلومین (د) جمیع ماسبق 


3-الجدول التالی يبين جهود التأين المتتالية للعنصر (×) وهو أحد عناصر السلسلة الانتقالية الأولى مقدرة 


ب 16۱/0۱ فان أقصى حالة تأكسد للعنصر (×) فى مرکباته المستقرة يساوي ........................... 
E2 E3 E4 E5 E6 E7‏ 61 


16100 9000 7300 4900 3090 1650 670 
0 +7 (ب) +6 (ج( +5 (د) +4 
4 -یتم تحميص خام الحدید لتحویلہ ل ........................ وجعلہ 091 وم 
() مجنتيت » مسامی (ب) هیماتیت ء مسامی (ج) هیماتیت › غير مسامی (د) مجنتيت : غير مسامى 
5- تتکون ہین ۷ × سبيكة .................... ( بفرض تکون الأيونات الاتیۃ ) 
الأيون 4+ 173 

التركيب الألكترونى الخارجي 205 ,282 3d8‏ ,45° 
(أ) بينية (ب) استبدالية (ج) بينفلزية (د) جميع ما سبق 
6-احدی التالیۃ صحیحۃ ھی ............. حیث 8 و ۸ متتالية فى العدد الذري 
(أ) نسبة كثافة ۸ الى كثافة 8 أقل من الواحد الصحيح اس ر 


(ب) العزم المغناطيسى ل 8 > ۸ 120 
(ج) يدخل 4 في صناعة ا مغناطیسیات ودباغة الجلود المدد الذرى ٢‏ 


(د) يدخل 8504 ف صناعة البطاريات القابلة لاعادة الشحن تا 


7- الشكل البيانى المقابل يعبر عن طاقة تنشيط أحد التفاعلات قبل وبعد استخدام عامل حفاز احسب طاقة 
تنشيط التفاعل المحفز ؟ موه 
30K] 0‏ 7 (ب) [21016 


)ج( 1 100100 


5ه يقل الھیماتیت عن اللیمونیت بمقدار ن 

(أ) أربع ذرات أكسجين (ب) ماء التهدرت (ج) ذرتين هيدروجين (د) ذرتين حديد 

9- أي ممايلى غير صحيح فيما يتعلق بعناصر المجموعة 1118 و 1[۷8؟ 

() جميعها يمكنها تكوين ثلائي الهاليدات ۸/16 

(ب) جميعها يمكنها تكوين أكاسيد ذات الصيغة و0 1/12 

(ج) كلاهما يكون مركبات ملونة 

(د) أكثر نشاطا من العناصر الأنتقالية التى تليها فى السلسلة 

0-العنصر × من فلزات العملة وهو عنصر أنتقالى والمركبات التى تثبت ذلك هی  --‏ ي_وھي  /.‏ 


X203 .X0 )(‏ (ب) 10. املا 

X203 .XCI (د)‎ X203 ۰220 (ج)‎ 

1- أكبر نسبۃ حدید یمکن تواجدها في خام واو ا 

(أ) السيدريت (ب) الهيماتيت (ج) الجنتیت (د) اللیمونیت 

2- تتم صناعة الصلب في .. ا 

(أ) الحولات الأكسجينية (ب) الفرن اللفتوح (ج) الفرن الكهربي (د) جميع ما سبق 
3- الغاز الفعال في عملية التحميص هو OS‏ 

(أ) ثاني أكسيد الکربون (ب) النيتروجين (ج) ثالث أكسيد الكبريت (د) الأكسجين 


4- أيا مما يلي صحیح بخصوص سبيكة حديد - نحاس ؟ 
([) بإضافة 1) 17 مخفف يذوب النحاس ويترسب الحديد 
(ب) بإضافة 101 مخفف يذوب الحديد ويترسب النحاس 
(ج) بإضافة و۷0 مركز يذوب الحديد ويترسب النحاس 
(د) بإضافة ]56 مخفف يذوب كل من النحاس والحديد 
5- أي الأشكال التالية تعد أفضل تمثيل لسبيكة بینیة؟ 


00 (ب) (a‏ (د) 


إجابة اختبار (4) نموذج 8 


ج1-(ج)هنوزع کل أيون واللى عنده عدد الكترونات مفردة أكثر فى المستوى الفرعی 30 يكون عزمه أكبر 
هنلاقى أيون الحديد الثلاتی عنده 5 الكترونات مفردة فی المستوى الفرعی 30 وبعده أيون الکروم 
الثلاثى ثم أيون النحاس الثنائي 

ج2-(أ) سبيكة النحاس الأصفر (نحاس +خارصين ) لما نوزعهم هنلاقى مستوى الطاقة الاخير 30 مکتمل 
بالالكترونات 

ج3 - (ب) لانه يتضح من الجدول فى حالة التأكسد +7 تكون قيمة جهد التأين كبيرة جدا وهذا يعنى كسر 
مستوى طاقة مكتمل بالالكترونات 

ج4- (ب) التحميص يعنى التخلص من الرطوبة والعناصر الضارة المرتبطة بالخام لجعله مسامى 

ج5- (ج) ۶۶+ يعنى قبل ما يفقد كان كدة (نرجعله الالكترونات اللى فقدها ) 31 ,352 ,286 ,152,252 
وده عنصر الالومنيوم ... ۷۶۹ يعنى قبل ما يفقد كان 3419,+45 وده عنصر النحاس......... (ألومنيوم 
+نحاس) سبيكة بينفلزية 

ج6-( ب )الكتلة الذرية بتزيد بزيادة العدد الذري حصل شذوذ عند النيكل هو (۵) هنوزعه هنلاقى عنده 
الكترونين مفردین 

و 8 قبله يعنى الكوبلت هنوزعه يعنى عنده 3 الكترونات مفردة اذن العزم 8 > ۸ 

ج7- د- الانخفاض فى طاقة تنشيط لوجود عامل حفاز هو الفرق بين طاقتى التنشيط قبل وبعد 
استخدام العامل الحفاز 

30112180-0 

طاقة تنشيط التفاعل المحفز-10010-30-130 

ج8: (ب) لأن اللیمونیث عبارة عن أكسيد حدید ااا ماسك في 3 جزیئات 0ج1/ 

ج9- ج لان ۱۱8 يوجد بها عنصر السکاندیوم وجمیع مرکباته غير ملونة 

ج10 -(أ) عناصر العملة (النحاس - الفضة -الذهب )هذه العناصر آنتقالية فى حالة التأكسد +2 ,+3 لن 0 
بیکون غير تام الأمتلاء هنختار مرکبات فیها اللا 2 + و 3 + 

ج11(ج) لإنه بیصل إلى % 70 حدید 

ج12 (د) 

ج13: (د) لأنه هو اللي بیأکسد الخامات عشان تدي هیماتیت 

ج14 (ب) لن النحاس أقل من الهیدروجین في متسلسلة الجهود الكهربية فالحدید یطرد الهیدروجین من 
۲ بس النحاس لا مش هیتفاعل ویترسب 


ج15: (د) 2023 
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المجموعة الگود 


اختبار (4) الباب الأول حتي استخلاص الحدید و السبانك 


1- عملية التلبید تعتبر احدي الطرق لتحسين الخواص دس وجےػٗ_ َ‌ع. 9 

(أ) الكيميائية (ب) الفيزيائية (ج) المغناطیسیة (د) الکھربیة 
2- يلزم ہے خام الحدید قبل إختزالہ مباشرة . 

(أ) تلبيد (ب) تكسير (ج) طحن (د) تحميص 
3-من خامات الحديد ولیس بأکسید ......... 

(أ) السيدريت (ب) الهيماتيت (ج) الليمونيت (د) ا مجنتيت 
4- النحاس الأصفر عبارة عن نحاس مع 017 

(أ) حديد (ب) خارصين (ج) كروم (د) فانديوم 


5- السبائك التالية إستبدالية ماعدا 


(أ) الحديد والكروم (ب) الذهب والنحاس (ج) الحديد والكربون (د) الحديد والنيكل 
6- عند الطرق علي مادة انزلقت الطبقات بسهولة مما يدل علي 

(أ) اطمادة سبيكة بينية (ب) المادة سبيكة استبدالية 

(ج) المادة سبيكة بينفلزية (د) المادة فلز نقي 

7- أكبر نسبة حديد يمكن تواجدها في خام .. 

() السیدریت (ب) الھیماتیت (ج) ا مجنتيت (د) الليمونيت 

8- إحدى المواد الآتية 2 تتأثر بالتسخين في الهواء الجوي 0-0 

(أ) أكسالات الحديد (ب) ال مجنتيت (ج) الهيماتيت (د) السیدریت 


9- لإنتاج حديد صلب يقم ............ 
(أ) تشغيل امحولا کی قبل الفرن العالي (ب) تشغيل المحول الأكسجيني قبل فرن مدرگ 
(ج) تشغیل الفرن العالي قبل المحول الأكسجيني (د) شحن الفرن العالي بمجنتيت وغاز طبيعي 


0- يحتوي .................. علي فتحات جانبيه یدفع منها تیار هواء ساخن 
(أ) الفرن الكهربي ‏ (ب) الفرن ا مفتوح (ج) الفرن العالي ‏ (د) فرن مدرکس 
1 - عنصرین ۷ ,× ترکیبهما الالكتروني كما موضح بالشکل فان السبيكة المتکونة من العنصرین ۷ ,× .. 


1 (ب) سبيكة استبدالية x‏ [۶]11, [30]11]111111111 
(ج) سبيكة بينفلزية 20 (د) لا هكن تحديد نوعها 7٦‏ 0.011111 


2- أيا من أزواج العناصر الآتية 2 یکونا معا سبیکة؟ 

Au ,Cu (د)‎ Fe ,C (e) Fe, Hg (ب)‎ 7۳ ,Cu (Î) 
إذا علمت أن عدد عناصر المجموعة الثامنة في السلسلة الانتقالیۃ الأولى هي × فان عدد العناصر‎ -3 
EO الانتقالية في نفس السلسلۃ تكون‎ 

() 3 (ب) ×2 )ج( 4X‏ (د) 5 


4- الشکل الصحیح الذي يعبر عن العلاقة بين العزم المغناطيسي وعدد الالکترونات الکلیۃ في المستوی 


الفرعي 30 . موی و لا 5 5 
1 ۱3 
عددالاکترونات‌فی ‏ عدداللكتوناتفس عتدالالكتوناتقي عددلاکتوناتفی 
المستوی 4د العسٹوی 34 المستوی 34 المستوی 30 
5 - کل العملیات التاليخ تتم في وجود عوامل حفز, عدا وهی 
(أ) طريقة هابر - بوش (ب) الکشف عن سکر الجلوکوز 


(ج) طريقة التلامس (د) هدرجة الزیوت النباتية 


إجابة إختبار (4) نموذج ۲ 

ج1/ (ب) 
ج2 (د) اخر عمليات التجهيز لجعل الخام يصل الى اكسيد الحديد الثلاثى 
ج3: () لإن كربونات حديد || مش أكسيد 
ج4/ (ب) 
ج5/ (ج) 
ج6/ (د) لانه يوجد بها مسافات بينية 
ج7(ج) لإنه بيصل إلى % 70 حديد 
ج8: (ج) عشان الهيماتيت هو أكسيد حديد |١١‏ مش هينفع يتأكسد أكتر من كدة طالما قال في الهواء 
يبقي يقصد اكسدة 
ج9 (ج) ينتج الحديد الأول وبعدها اضيفله الکربون 
ج10/ (ج) 
ج11: (ب) الاتنين من السلسلة الانتقالية الآولى وبينهم ثبات نسبى فى نصف القطر يبقى هيكونوا 
سبيكة استبدالية 
ج12: (ب) تتكون السبيكة عادة من عناصر صلبة (فلزين أو أكثر أو من فلز ولا فلز أو أكثر) 

وبما إن الزئبق 516 فلز ولكنه يتواجد في الحالة السائلة في الظروف الطبيعية من الضغط ودرجة الحرارة 
ج13: (أ) عدد عناصر المجموعة الثامنة في السلسلة الانتقالية الاولي = 3 = × . وعدد العناصر الانتقالية 
في السلسلة الانتقالیة الاولي < 9 < ×3 
ج14: (ب) عشان كل ما الالکترونات في البداية بتزید العزم بیزید معاها لغاية الکروم بعد كدة تبداً تفل 
عشان الالکترونات تزدوج بعد ذلك 


ج15 (ب) مش بحتاج للکشف عن الجلوکوز عامل حفاز بضیف محلول فهلنج بس 


8 0 
المجموعة الكود 


اختبار (4) الباب الأول حتي إستخلاص الحديد والسبانك 
1- يتكون الصلب من ........... 


(a)Fe,C, Mn (b)Fe,C, Al 
(c) Fe, Mn (d) Fe, Mn, Cr 
الجدول المقابل یوضح مكونات أحد سبائك الحدید أيَا من الاختیارات الآتية يعبر عن هذه السبيكة؟‎ -2 
(أ) سبيكة بينفلزية العنصر النسبة المئوية للعنصر في السبيكة‎ 
72.8% پا ساب الحدید‎ 
31% (د) سبيكة الحديد اللين ألومنيوم ومنجنیز وعناصر آخري‎ 


3- لماذا 2 يصدأ الأستائليس 
ستیل ( الصلب الذي 3 يصدأ ) ؟ 
(أ) لأتحاد الكروم بالكربون الموجود في الحديد الصلب 
(ب) لأن الكروم يُكون طبقة من الأكسيد تحمي الحديد من الصدأ 
(ج) لتفاعل الحديد مع النيكل الموجود فيه 1 
(د) لأن الحديد يتحد مع الكروم مكونًا مركب غير نشط كيميائيا 
4- یا مما يأتي 8 يعبر عما يحدث عند تحميص خامات الحديد؟ 
() يتحول ۶60 إلي و0 ”1 
(ب) يتبخر ماء التبلر من خام الليمونيت 
(ج) يتصاعد غاز K0‏ عند تحميص خام السيدريت 
(د) ليس بالضرورة أن تتحول كل الخامات إلي أكسيد حديد بعد التحمیص 
5- أحد خامات الحديد ظ يحتاج إلي وقود أثناء تحمیصہ عند إعداده للشحن في الفرن العالي كأنه يوجد أساسا بين 
طبقات من الفحم . ونسبة الحديد فيه 5 تصل إلي % 50 ما الصيغة الكيميائية لهذا الخام؟ 
(b) ۴۵05‏ و60" (a)‏ 
20 (0) ۳:0۵ (ع) 


6- یا من ا5 ختیارات الآتية يدل علي العناصر التي يؤدي وجودها بالحديد الصلب الي تعرضم للكسور أو الشروخ 
عند الطرق أو السحب؟ 
() الكبريك و امتجنیز. (ب) القسفور والنیکں (ج) الكبريت والفسفور () الكربون والمنجنيز 


( 7-تحول المادة الصلبة لغاز مختزل يتم في او 
([) الفرن العالي (ب) فرن مدركس (ج) املحول الأكسجيني ۰ (د) لا توجد إجابة صحيحة 
8- إحدي التالية صحيحة لتحميص خليط من المجنيتيت والسيدريت والليمونيت هي ERS‏ 


(أ) يحدث تغير لوني (ب) لا تتغير الخواص الفيزيائية للخام 
(ج) تقل نسبة الحديد (د) تزداد الشوائب 


9- إذا تم إدخال كمية من احدي خامات الحديد لعمليات التركيز فان المتوقع بعد انتهاء العملية هو قبن 
(أ) أن تظل كتلة الحديد داخل الخام ثابتة بينما تزداد نسبته 

(ب) أن تزداد كتلة الحديد داخل الخام وتزداد نسبته 

(ج) أن تظل كتلة الحديد ونسبته كلاهما ثابتة 

(د) أن تقل كتلة الحديد ونسبته 

0- السبيكة المتباينة في حجم ذراتھا وة تتکون بالاتحاد الكيمياني ويُسهل فصل مکوناتها هي 5 


(أ) سبيكة بينية (ب) سبيكة استبدالية (ج) سبيكة بينفلزية (د) جميع ما سبق 
1- خليط من غازي أول أكسيد الکربون والهیدروجین هو em‏ 

(أ) الغاز الطبيعي (ب) الغاز المائی (ج) غاز الیثان (د) لا توجد إجابة صحيحة 
2- يقل الهيماتيت عن الليمونيت بمقدار 71--:,0+/ 

(أ) أربع ذرات أكسجين (ب) ماء التهدرت (ج) ذرتين هيدروجين (د) ذرتين حديد 
3- جميع السبائك التالية تحتوي علي نفس العنصر الغير إنتقالي عدا سبيكة .......... 

(أ) سبيكة صناعة عبوات الشروبات الغازية (ب) سبيكة صناعة مركبات الفضاء 

(ج) سبيكة صناعة طائرات الميج (د) سبيكة البرونز 


14- ثلاث عناصر متتالية 7 ,ل ,× تقع في بداية السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى. يمكن ترتیبهم حسب نصف 
القطر كالتالي 7 > ۷ > . أي من العبارات الآتية صحيحة؟ 

(أ) العدد الذري للعنصر 7 أكبر من العدد الذري للعنصر ¥ 

(ب) كثافة العنصر × أكبر من كثافة .7 

(ج) عدد الالکترونات المفردة بالعنصر 7 أكبر من × 

(د) العناصر الثلاثة متساوية في الكثافة 

5- الشكل المقابل يوضح أنصاف أقطار أربعة عناصر متتالية تقع في السلسلة الانتقالية الأولى. ادرسه ثم 
أجب. الرمز الافتراضي الذي یمثل عنصر الکروم هو بو 
)) ۸ 

(ب) 13 

C )ج(‎ 


۳ 00 


نصف القطر 


إجابة اختبار (4) نموذج 2 
ج1/ (3) سبائك الحديد الصلب تحتوي غالبا علي نسبة من المنجنيز وهي اصلا عبارة عن حديد وكربون . 
ج2/ (ج) أغلب المكونات اللي داخلة مع الحديد عناصر انتقالية تبقي سبيكة استبدالية . 
ج3/ (ب) سبيكة الأستانلس ستيل عبارة عن حديد وكروم , والكروم بيُكون طبقة غير مسامية من 
الأكسيد تحمي الحديد من التفاعل ( ظاهرة الخمول ). 
ج4/ (د) لأن كل اللي ناتج من التحميص لازم يكون أكسيد حديد |١١‏ عشان يدخل الأفران . 
ج5/ (ة) بكل بساطة هستفید بنسبة الحديد اللي فيه لانه قالي أقل من %50 وال و۵60 نسبة الحديد 
فيه 30 96 - 42 96 ۔ 
ج6/ (ج) الكبريت والفسفور من الشوائب اللي بتكون موجودة في الحديد واحنا مش عايزينها , لکن عادي 
بنضيف منجنيز أو نيكل أو كربون عشان احسن من خواص الحديد وبعمل سبائك بستفید منها . 
ج7/ (أ) في الفرن العالي بحول فحم الكوك ( الصلب ) الي غاز ول أكسيد الكربون ( العامل المختزل ) . 
ج8/ (أ) كلهم هيتحولو إلي أكسيد حديد ١١١‏ ( هیماتیت ) اللي لونه آحمر . 
ج9/ (أ) في التركيز كدا كدا نسبة الحديد بتزيد , لکن كتلته مش هتتغير. 
ج10() يقصد بالمتباينة يعني المختلفة 
ج11 (ب) الغاز المائي هو لا + 00 
ج12: (ب) لن الليمونيت عبارة عن أكسيد حديد ااا ماسك في 1,0 
ج13/ (د) جميعهم الومنيوم ماعدا (د) قصدير 
ج14: (ب) × أقلهم نصف قطر يبقى أكبرهم عدد ذري يبقى أكبرهم كثافة 
ج15 (ج) لأن الكروم أول عنصر فيه ثبات لنصف القطر 


الاسم دسمہشو دہ رہ رخ یا 7ت 
جموعة: ا 
.. (استأذنك تكتب كودك صح ©) 


اختبار شامل (5) أسئلة النظام الجديد 4 (2023) 
1 - إحدى التالية لا تنحل بالحرارة هي 
FeSO, (Î)‏ )ب( Fe(OH)3 (e) FeCz04‏ (د) ر0 و١7‏ 
2- بإمرار بخار الماء على الحديد الساخن لدرجة الإحمرار يتكون . 


(أ) غاز بني محمر وأكسيد حديد أحمر (ب) غازين وخليط أكسيد 

(ج) غازين وأكسيد للحديد (د) غاز وخليط أكسيدين مختلفين للحديد 

3- إحدى المواد التالية لا يمكن أن تنتج عند تفاعل الخديدرمع دمض | الكبريتيك المرکز .. 

Fe2(S04)3 )(‏ (ب) گ٥5۴‏ )ج( و50 (د) و0 و17 
4- إحدى العمليات التالية تشبه تحول لون للون متمم له هي eee‏ 

(أ) تحضير غاز النشادر بطريقة هابر - يوش (ب) الكش ف عن سكر الجلوكوز بمحلول فهلنج 


(ج) إنحلال فوق أكسيد الهيدازوجين بعامل حفز ر (د)'ظرد السکاندیوم لھیدرو 


5- للحصول علي الهيماتيت من السيدريت يلزم العمليات التالیه. 


ايلاء بقادة 


أ- اكسده ثم اختزال آب-انحلال حرا 
ج- اكسده ثم انحلال د- انحلال حرارقی ثم اختزال 
6-يمكن الحصول على گلوریدالحدید.!| من أكسالات الحدید |١‏ عن طريق ١٢‏ 


أ) تسخینها في الهواء ۳2 إضآفة حمض الهیدروکلوريك ا مٰخفف 
ب) تسخینها في الهواء ثم إضافة,حمض الهیدروکلوريك المركز 
ج) تسخينها بمعزل عن 0 ثم اضَافة,الکلور 
د) تسخينها بمعزل عن الهواء ثم إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف 
7- عند تسخين الأكسيد المركب (المختلط) في وجود عامل مختزل عند 5006 يتكون .... 
)۳6۵ ب) ۲60۵4 ج) FeO‏ د) ۳6۵۵5 
8- سبیکه .........تتكون من عنصر انتقالي ایونه الاحادی غير ملون مع العنصر الذى يليه ف السلسلة 
(أ) الدیورالومین (ب) السمنتیت (ج) النحاس الاصفر (د) البرونز 
9- أحد مركبات الحديد التالية قابل للأكسدة والإختزال aR‏ 
FeO (Î)‏ )ب( ,0 و٥7۶ (a)‏ و8620 (د) الإجابتان (أ). (ب) 
0- جميع ما يلي ينطبق على أكسيد الحديد || وأكسيد الحديد المختلط في الهواء ما عدا 5555 
(أ) كل منهما أسود اللون (ب) كل منهما من خامات الحديد 
(ج) كل منهما يتأكسد في الهواء (د) كل منهما لا يذوب في الماء 
1- التفير اللوني الحادث بإضافة محلول هيدر وكسيد صوديوم لمحلول كلوريد الحديد ااا هة .... 
3 اللون الأحمر إلى راسب بني محمر 
من اللون الأخضر إلى راسب أصفر ون 
2 أيا من الا کاسید الآتية یکون آیون المنجنیز فيه ۳۹ اترا 
MnO, (Î)‏ (ب) ta) K, MnO,‏ و0 ,1/7 )د( ۸/۸۵0 


3- العدد الأكبر للإلكترونات التي تتشابه في اتجاه دورانها حول محورها في *30 يساوي 08 

30 (ب) 4 )ج( 5 6 

14- يقوم و50 بحور............ في التفاعل التالي: ر۶0 + و50 + و۴۵0 م 2۴۵50 

أ) العامل الحفاز ) العامل المؤكسد ج) العامل اللختزل د) خفض الانصهار 

5- عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف البارد إلى خليط من برادة كل من الحديد وأكسيد الحديد 
المغناطيسي يتكون 2 

FeCl, FeCls, ,0و‎ H2 دا‎ FeCl, ج) و۴601‎ FeCl, H20 ب)‎ FeCl, H2 (i 
عنصر ممثل يحتوي علي اربعه مستويات طاقه رئیسیه . المستوي الاخير به ثلاثه الكترونات مفردة يكون‎ -6 
عدد الكترونات غلاف تكافؤه‎ 
2 (ب) 5 )3 (د)‎ 10 

7- العنصر الذي يمكن أن يكون سبيكة بينية مع الحديد هو EEE‏ 

Al )د(‎ Mn (ج)‎ Cr )ب(‎ 0 

8- تفاعل ثاني أكسيد الکربون مع فحم الکوك للحصول علي غاز الإختزال يمثل تفاعل 
(أ) أكسدة واختزال (ب) أكسدة فقط (ج) إختزال فقط (د) تحلل حراري 

9- في السلسلة الإنتقالية الأولي یحدث نقص في عدد الإلكترونات المفردة في الأوربيتالات بعد عنصر سس 
() السکاندیوم (ب)الگروم (ج),التيتافيوم (د) المنجنيز 

0- يُستخدم .............لٍثبات أن (,0:ه۶) أكسيد مختلط من آکسیدین ؛ 

۳۱ (dit) با 02 جا 1 ۳۷ د)‎ 150۸ (conc) (i 
بإتحاد أكثر عناصر الجدول الدوري الحديث وجوداً في القشرة الأرضية مع عناصر 30 تتکون‎ -1 
سبائك (ب) کربونات فلزات (ج) أكاسيد (د) سبيكة بينية‎ )( 

2 عند تفاعل الحدید الساخن لَدَرَجَة الاحمرار مع بخاز القاء ثم (ضافة حمض كبريتيك مرکز ساخن للناتج يتكون 
أ) کبریتات حدید 111 وبخازراماء 

ب) کبریتات حدید 11 وبخار اما 

ج) کبریتات حدید 11[ وکبریتات حدید 111 وغاز ثاني أكسيد الکبریت وبخار ا ماء 

د) کبریتات حدید 1[ وکریتات حدید 111 وبخار ا ماء 

3- آنا من التالية تدل علي وجود جهود التأين الأكثر احتمالا لعنصر انتقالي ؟ 


جهد التأين الاول جهد التأين الثاني جهد التأين الثالث جهد التأين الرابع 
3X 3 0.5 1 XxX 0‏ 
(ب) 04 4X 2X‏ 1 0.5 
)ج( ۹ 8X 4X 2X‏ 
(د) 04 4X 32 0.25 X‏ 
24- النسبة ہین الحجم الذري لعنصرین کلاهما یدخل في تکوین سبيكة إستبدالية ....... 
2:10 (ب) 1:3 (ج) 1:1 (د) 4:1 


5- اذا كان المستوي الفرعي للخارصین "30 فإن سبيكة الحدید مع .. صلب من الصلب نفسه 
0 301+3 (ب) 30877 قي 30۳75 وى 3081 


ا 
6۔ أيا من تفاعلات الحديد الآتية تتم في درجة حرارة الفرفة 25۳6 ؟ 
Fe30, + 4۳ (i‏ ب- 3Fe + 4H0‏ 
ب) 4Fe(OH)3‏ +¬ و30 + 6۳0 + 4Fe‏ 
جا 2FeCls‏ ¬ و361 +276 
دا 81120 +4 4502 + 3Fe + 8850 ۴, FeSO, + Fe2(SO04)3‏ 
ة من حمض لبرادة حديد وبتقريب شظية مشتعلة لفوهة الأنبوبة لم تحدث فرقعة مما 


(أ) كبريتيك مخفف . (ب) هيدروكوريق مخفف (ج) كبريتيك مركز (د) هيدروكلوريك مركز 

28-للحصول على أكسيد الحديد الأسود من أكسيد الحديد الأحمر یلزم 
أ) أكسدة لكاتيون ب) اختزال لكاتيون ج) أكسدة واختزال لكاتيون د) تسخين بمعزل عن الهواء 

9- للحصول على كلوريد الحديد الاخضر اللون یتم .... 

أ) إمرار غاز الكلور على الحديد المسخن للاحمرار 

ب) تسخين كبريتات الحدید الثنائی ثم إضافة 111 مخفف 


ج) تسخين أكسالات الحديد 1[ بمعزل عن الهواء ثم إضافة 1131 مخفف 

د) انحلال هيدروكسيد الحديد 111 بالحرارة عند 230 ثم إضافة 1161 مركز 

0- في السلسة الإنتقالية الأولي يحدث نقص حاد في عدد حالات.التأكسد بعد-عنصر 
إزالة الإلكترونات 

(أ) الکروم (ب) الفاندیوم (ج) المنجتّيز (د) الحديد 


۸اجابات نموخج 
ج1/(د) 
ج2 /(د) هیتکون الهیدروجین والمجنتیت 
ج3 /(د) لانه هيديني كبريتات الحدید || و ||| وثاني أكسيد الکبریت وماية . 
جه/(ب) لذن سكر الجلوکوز يحول محلول فهلنج من اللون الأزرق إلى البرتقالي 
ج5 /(ب) انحلال بالتسخین ينتج أكسيد حدید 11 ثم أكسدة في الهواء ينتج 
ج6(د) با آسخن بمعزل عن الهواء يدي ۴۵0 بعدها أضيف 1٤1‏ يدي کلورید حدید 11 وماء 
ج7/(ج) عشان أكسيد الحدید المختلط مکون من ۴۴0 ,و۳620 فأن یختزله يعني بختزل ۴۴203 اللي فيه في درجة 
6 پديني ۲٥٢‏ 
جة / (ج) لانها تتكون من النحاس والخارصين والنحاس ایونه الاحادی غير ملون 
ج9 ا(د) 
1043/(ب) لأن أكسيد الحدید || لا پوجد فى ای من خامات الحدید 
ج 11/(ب) كلوريد حديد 111 لونه أصفر راسب هیدروکسید 111 بني محمر 
ج12/ (د) عدد تأکسد المنجنیز 2+ فهیکون نصف ممتلی . 
ج13/ (ج) هنوزع تبع قاعدة هوند هلق 5.دورانمم في"نقتَ الاتجاه"33 5ورانمم فيالاتجَا6 الثاني . 
ج14/(ب) کلورید حدید لآ لونه أصفر راسب هیدرگکلاید 111 بني محمر 
ج 15/ (أ) مش هیتفاعل مع اناطيبي بس هیتفاعل مع/إلحديدٍ 
اط + Fe + 211601 FeCl‏ 


ج 16/ (ب) لو انتهيثٌ بال م یبقی عدد الکترونات غلاف التکافؤ هو مجموع الکترونات 5-(5+8) 
405 ,301° 495 ,گورق 352 ,2۳5 284 ,152 


ج17/ (د) الباقیین بيكؤنو سبيكة استبدالية , دا غير ان فعلا الالومنیوم نصف قطره صغيز هپدخل فول المسافات البينية 
185/ () عدد تأكسد الکرئون في ثاني أكسيد الكزثون = 4+ , وفحم الکوك ( الفربون )صف ةالنين اتحولو الي أول أكسيد 
الکربون اللي عدد تأکسد الکربو ”فيه سوق + 2 یکت کدا واخد-فبهم-حضله أكسدة وواد |ختزال + 
ج19/ (ب) بسیب بدء الازدواج 

[<20/ (أ)يتفاعل مع الاحماض المركزة 


4 
Fe0, + 4H50, 5 FeSO, + +وني050)يء”5‎ 0 


ید حدید 111. 


+21/ (ج) 

225/ د) فاعلت حديد مع بخار ماء طلع 6304 اللي ما اضيفله 904و 4/ مرکز ساخن يدي کبریتات حدید 11 و 111 وبخار الماء 
وخلي بالك مفیش 502 

ج23/ (ج) جهد التاین بيزيد مینفعش يقل 

ج24/ (ج) لأن حجم ذرات العنصرین في السبائك الإ ستبدالية متقارب 

وک راتا يصنع الحدید مع المنجنیز سبيكة اصلب من الصلب وینتهی توزیع ور" ب٦34‏ بالتالی 10 = م فيكون المنجنیز توزيعة 
ج26: (ب) أنا عارف إن الباقي بیتم بالتسخین يبقى التفاعل اللي ماعرفهوش مش محتاج حرارة 

<27/ (ج) لانه مش بیخرج منه هیدروجین الذي يسبب زیاده اشتعال شظية مشتعله يبقي حمض مرکز . 

ج28: (ب) لإني هختزل 7۱۰۹۶ ر 2*ع۲ 


= 


۸ 
ج29/ (ج) FeO + CO; + CO‏ ل ع1ي(000) 


dil. 
FeO + 21101 - -- FeCl, + 20 
کلورید حدید 11 لونه اخضر‎ 
ج30/ (ج) نتيجة ازدواج الالكترونات‎ 


الكود: 2 ۱ (استأذنك تکتب كودك صح 9) 


اختبار شامل (5) أسئلة النظام الجديد 8 (2023) 


1- کل العناصر الآتية يمكن أن تكون سبائك استبداليه مع النحاس ما عدا.... 

Fe (o) Al )ج(‎ Ni )ب(‎ Au ( 

2- يتكون أكسيد الحديد |١١‏ من التسخين الشديد للملح × , ما الأيونات المماهة المحتمل تكونها عند ذوبان هذا 
الملح في الماء؟ 

SO0,2,Fe*3 (د)‎ SO (ج) زد‎ 503 Fe* 2ی50 (ب)‎ 782 (i) 

3- بأكسدة المجنيتيت , ثم أختزال المركب الناتج عند درجه حرارة آعلي من 70070 فان الناتج هو 7 

(أ) الحدید (ب) کسید حدید 11 (ج) أكسيد حدید 111 (د) کربونات حدید 11 

4 - أي العملیات الآتيه تجري أولا للحصول علي الصلب من خام الهیماتیت ره 

(أ) عملية اختزال (ب)عملية اکسدة (ج) عملية ترکیز (د)»إضافة کربون 

5- بتسخين ............ فع آلهواء يحدث أکشدق واختزال ذاتي 

Fe2(504)3 (د)‎ ۲6:0 (e) (ب)۳۲50‎ FeO 0 

6- عند تفاعل السبکاندیوم قع الأكسجين يتكون المزکب (1) , وعند تفاعله مع غاز الكلور يتكون (2) وعند 
تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك المخفف یتکون الایون (3) , أيا من الاختیارات الآتية توضح الصیغ الكيميائية 


لکل من 1,2,3 ؟ 
الاختیارات 0 (ب) (ج( (د) 
1 5605 5605 560 560 
2 15٤ء5‏ را5 0 07 
3+ 3+ 2+ 2+ 
3 ر5 روک a) 5€ a)‏ 5€ 


7 آي من الشروط الآتية يجب ان یتوفر اثناء تحضير السبائك الاستبدالية 2322 
(أ) يجب ان يكون الفرق في القطر کبیر نسبیا 

(ب) يجب ان يكون لهم نفس عدد إلكترونات التكافؤ 

(ج) الكثافة الإلكترونية للفلزات يجب أن تكون متساوية 

(د) تركيب الشبكة البللورية يجب أن يكون متشابه 

8- أحد خامات الحديد يصعب تأكسده ..... 
(أ) الجنتیت (ب) الليمونيت (ج) الهيماتيت (د) (ب) و (ج) معا 
9- يمكن الحصول علي أكسيد الحديد الأحمر من أكسيد الحديد الأسود .... 
(أ) بالأكسدة أو الإختزال (ب) بالإختزال فقط (ج) بالأكسدة فقط (د) بالإنحلال الحراري 
0 - يقل العزم المغناطيسي للمواد البارامغناطيسية بزيادة ........ 

(أ) عدد الالكترونات المفردة في أوربيتالاتها (ب) العدد الكتلي 

(ج) عدد الالکترونات المزدوجة في أوربیتالاتھا (د) العدد الذري 


1- من الشكل المقابل , طاقة تنشيط التفاعل تساوي سس 
() ۷- 2 

(ب) 7-۷ 

و ۷ + +7 

(د) 72 - 2۷ 

2- عند تفاعل اه" 1 من أكسيد الحدید المفناطيسي مع اه" 8 من حمض الهیدروگلوريك المرکز الساخن, 
أ) 2201 6 من النواتج ب) 11101 5 من أيونات الکلورید 

ج) 1001 2 من کلورید الحدید 111 د) 1101 3 منن آیونات الحدید 111 

3- أيا من السبائك الآتية تحتوي على لافلز؟ 

(أ) سبيكة النحاس الأصفر (ب) سبيكة الديورألومين 

(ج) سبيكة الذهب (د) سبيكة الحديد الصلب 

4- العامل المؤكسد في التفاعل التالي Fe)‏ مش 5 + ی٥۶‏ هو سس 

52 )( FeS (ج)‎ Fe )ب(‎ 5 )( 

5- عند تسخین المرکبات ۴۲۵ , ۶۵:0 , و7660 - کل علي حدي - بشدة في الهواء الجوي , ومقارنة کتلة 
النائج الصلب بعد التسخین , فا [Fe = 56, C 12,0 = 16[ ٠٠۰‏ 

أ) لا تتأثر کتلة 4 630 ۲ وتزداد كتلة ۴٤٥0‏ يّ) تزداد كتلة و۴۶60 ولاتتأثر کتلة ڕ 30 ۴€ 

ج) ترداد كتلة و ,)۴6 وتقل کتلة ۴٤0‏ ق) تقل كتلة و۴660 وترداد و ۳60 

6 أا من التالية تطبر عن × قبي آلتفامل التالي : × ل 4۴۵0 تیوه 56۳ 

(أ) غاز يحدث فرقعة پتقریب شظية مشتعلة (ب) أكسجين وري 

(ج) غاز آوزون 0 (۵) غاز أکسجین و0 

7: الماح العضوی الذى ينحل معطیا ثلاث.انواع مختلفه من الاگاسید هو ۱ 

أ) السیدریت ب) اسیتات الحدید آ1 

ج) کبریتات الحدید 11 د) اکسالات الحدید 11 

8- الترکیب الإلكتروني الصحیح لأيون الکوبلت في [ب)60]رکا ھو.......... 
[Ar]4s, 305 0(‏ (ب) 307 [4r]4s°,‏ ج) [Ar]4s°, 30* (o) [4r]4s°, 3d5‏ 
9- بارتباط كاتيون حديد ذو التركيب الالكتروني 346 ,47:[459] بأنيون الأكسجين يتكون ... 

أ) أكسيد حديد 11 ب) أكسيد حديد 111 ج) أكسيد حديد مغناطيسي د) أكسيد حديد ۷1 
20-عندما يحتوي المستوي الفرعي (0) علي ثمانية إلكترونات , فإن عدد اوربیتالات (0) النصف ممتلئة يساوي 


اتجاه سير التفاعل 


() 4 (ب) 3 (ج) 2 1 
1- یمکن استخدام برادة الحدید في التمییز بين كل من "۳ 
أ) حمض الكبريتيك المرکز و حمض النيتريك المركز 

ب) حمض الهیدروکلوريك المخفف و حمض الكبريتيك ا مخفف 

ج) كبريتات الحديد (11) و كبريتات الحدید (111) 

د) اکسید الحدید (111) و کبریتات الحدید (111) 


2- عند تسخين الأكسيد المرکب (المختلط) في وجود عامل مختزل عند 50070 پتکون ..... 

7١0و د)‎ FeO ب( ۳6۵504 ج(‎ Fe (i 

3- یحدث التفاعل التالي لايونات مركبات عناصر المجموعة . الموجودة في الطبيعة 
+e çm?‏ ]1 

1B (د)‎ 2B (ب) 48 (ج)‎ 6B )( 

4- أا من التالية تتوقع أن تکون شديدة وتاب نحو المغناطیس ؟ 


9000 05902 
6 هاه‎ OSS 


D )«( C ب) 8 )ج(‎ ۸ 

5- بتفاعل رک مع الأحماض ويعتمد الناتج على ....... 

أ) نوع الحمض وحجمه ب) حجم الحمض وترکیزہ 
ج) نوع الحمض وتركيزه د) قاعدیة الحمض وحجمه 


6 من الشكل المقابل, قيمه طاقه المتفاعلات تساوي .... 
K]/maol (i)‏ 220 

190 KJ/mol )ب(‎ 

70 KJ/mol! (ج)‎ 

(د) ]٤1[/000[‏ 240 مس 

7- یحسب العزم المفناطيسي (2 + )11 حيث 0 هي عدد الالکترونات المفردة في الذره او الایون 
ویقدر بوحدة 8M‏ ما مقدار عدد ٹاکسد المنجنیز عندما تگون قيمه ىر له تساوي 3.878۳1 اخ 


الطاقة ام ,ای 


۴1 


([) 2+ )3+ رجا 4+ (د) 5+ 
8- ايا من الایونات المت‌کرته الاتیه یگون لونه ازرق ؟ 
0 717۳2 (ب) 60۲2 و 0۳*3 (م 563 


9 ادرس المخطط المقابل : ۳ 
اي مما يأتي يعبر عن المركبات (1) , (2) , (3) علي الترتيب سس | Fe 5 O‏ 

1) FeCl, ,2( ۴)0. ,3) Fe(OH); (i 
1)FeClş ,2) Fe(OH)3 ,3) Fe203 ب)‎ 
A /350°C 1) و۴6‎ ,2)Fe203 ,3) Fe(OH)3 ج)‎ 

FeO ,3) Fe(OH)» (5‏ )2, 662 )1 
0- أيَا مما يلي صحيح بالنسبة لأيون المنجنيز ۷ في الظروف العادیه ۱ 

(أ) يسلك مسلك عامل مؤكسد فقط 

(ب) يسلك مسلك عامل مؤکسد أو مختزل 

(ج) يسهل أكسدته لأيون المنجنيز الثلائی 

(د) يسلك مسلك عامل مختزل فقط 


اجابات نموخج 8 
جا - ج : العناصر الانتقالیه یمکنها آن تکون مع بعضها سبائك استبداليه بما آن الذهب والنیکل والحدید والنحاس عناصر انتقالیه فیکونوا مع 
بعضهم سبائك استیدالیه 
ج2/: () أكسيد حدید 111 ینتتج من تسخین کبریتات حدید 11 ولا آذوبها بتدي آیونات 6*2 ,507 
ج3 - آ :عند آکسده المجنتيت بتکون آکسید حدید |١١‏ وبآختزال آکسید الحدید ١١‏ اعلي من 700 بتکون حدید 
ج4- ج : تتم عملیه الترکیز آولا لزبادة نسبه الحدید في الخام 
جة/ (ب) 1 
جؤ- أ : السكانديوم ملوش غير حالة تأكسد واحده وهي 3+ فعند دخوله في آي مركب يكون آيون 3+ , كما آن السكانديوم شدید النشاط 
بحل محل الهيدروجين في محاليلة فيتكون ابون سكانديوم 3+ 
ج7- د : في السبيكة الاستبدالية شرط ان يكون العناصر المكونه للسبيكة لها نفس القطر والشكل البلوري والخواص الكيميائية 
ج8- د : اللیمونیت والهيماتيت عدد تأكسد الحديد فيهم 3+ فيصعب أكسدتهم لان الحديد في هذه الحاله أكثر أستقرار فيصعب فقد 
الكتروناته بينما المجنتيت سهل الاكسده لانه جزء منه يكون الحديد فيه تاكسده 2+ 
د9- ج لان أكسيد الحديد |١١‏ يتم الحصول عليه من أكسدة فقط لجميع أكاسيد 
ج10 - ج , المزدوجة بتزيد ببقي المفردة بتقل والعزم بيتناسب طردتا مع عدد الإلكترونات المفردة . 
د1ا/ با 
ج12:(ج) 4H20‏ + وت ه25 + BHCI E FeCl‏ ٩و0و۳‏ 
ج13/ (د) لانها تتکون من حديد وکربون 
ج۱:14ء, الكبريت اتحول من 2- کج 5۳ حط اختزال فیکون صاقل مود 
د15/ (د) اللي هيتأكسدولاثس ببقي کتلتهم هتزيد نی ۲۶۵ و ,۴60 كتلتهم هتزيد 


ج16/ (دا من وزن المعادلة کدا <أفل 18 کین وخرح منهم 6 إأذي) الهيماتيت بيقي فال و۵ . 
د17- (د) لانه يندل معطیا اكسيد حذيد إا و اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الگربون, كلي بالك هّنا قال الملح العضوي 


ج18:ب , 
Co + )4* -1( = ۰0‏ + )2+1( 
0 = 00 + 4 - 2 
2 0 
07 450 رھ ب ۶+ 27C0‏ 
+19/ : (أ) كدة بفاعل 6*2 مع الأكسجين يدي أكسيد حدید 1[ و الانیون لا يسبب اكسدة ولکنه هو ارتباط فقط 
الذرة فقط هي اللي هتسبب اكسدة 
1 1 11 1 1 


ج20/ (ج) ۵5 
ج121 0 الحديد هیتفاعل مع حمض الکبريتيك ا مرکز بس مش هیتفاعل مع حمض النيتريك بسبب ظاهرة الخمول . 
د22/ (ج) عشان أكسيد الحدید المختلط مكون من ۴۵203,۴۵۵ فآن يختزله يعني بختزل ۴۲203 اللي فيه في درجة 5006 بديني ۴۵0 
ج23/ (د) فكرة المعادلة بتعرفك ان العنصر قدر يعمل 1+ فبالتالی یکون فی المجموعة 18 
ج24/ (ب) اختار اکبر عدد الکترونات مفردة 
ج25/ (ج) نوع الحمض زي مثلا یتفاعل لو مع 161 هيطلع کلوریدات ولو كبريتيك و0 5و1 هیطلع کبریتات 

ترکیزه يعني لو مرکز هیطلع آملاح حدید ]1 وأملاح حدید 111 . ولو مخفف هیطلع أملاح حدید 11 


ج26 ا(دا 240-70+170 


= 


27 : (ح ) عدد الالكترونات المفردة = 3 يعني عدد تاكسد المنجنيز +4 492,305 :یھ 

د 28 :( ب) ایونات النحاس || المتهدرته لوتها ازرق 

295/ (ب) الحديد مع غاز الكلور هيدي كلوريد حديد ۱۱| لما افاعله مع ۱۷۵0۲ هيدي هيدروكسيد حدید ||| ی(۳۵)018 اللي لما اسخله في 
حرارة اعلي من 200 يدي اکسید حديد |١١‏ ولما اعمله اختزال يدي الحديد تاني 
ج30/ () ابون المنجنیز +7 مش هيقدر يفقد إلكترونات تاني بعني بقدر بعما إختزال س دبقي عامل مؤكسد بس . 


الاسم, 5 کر 

المجموعة: ےس ےت 

الكود: ......... (استأذنك تکتب کودك صح ©) 
اختبار شامل (5) أسئلة النظام الجديد »© (023 


1 - العنصر الرئیسی لسبيكة الدیورالومین هو سس 

() أكثر الفلزات وجودا فى القشرة الأرضية (ب) فلز أحمر طری ذو توصیل كهرب عالى 

(ج) فلز عملة (د) فلز مجلفن للمعادن 

2- الصحيحة من التالية هی یی 

0 (ب) إج) (د) 

الغاز المتصاعد بتفاعل برادة حديد مع (441) 1761 02 Cla H2 H2‏ 
الغاز ا متصاعد بتسخين كبريتات الحديد 11 7 7 SO»‏ 
الغاز ا متصاعد بتسخين أکسالات الحذید 11 03 و0۳0 + CO2‏ | و1 
الغاز ا متصاعد بتفاعل الحديد مع حمض الکبریتيكارکز H2‏ 502 و50 Cla‏ 

3- إحدى التالية تسبب زيادة العزم المغناطيسي هي : 

(أ) تسخین كبريتات خدید ]1 فى الهواء (ب) تفاعل الخدیه مع حمض الكبريتيك المخفف 

(ج) إختزال الهيماتيت فى الفرن العالى (د) إختزال الهيماتيت فى فرن مدرکس 

4-عند تسخين المركبات ۲۵0,۴0 , ۶660 - كل علي حدي - بشدة في الهواء الجوي , ومقارنة كتلة 

الناتج الصلب بعد الشیخین , فأن سي | Û‏ ۲۱ [قاد0اظ(31 5د۷5 

أ) لا تتأثر كتلة و 630 ۴ وتزداد كتلة ۳۵۵ ب) تزداد كتلة و۴60 ولا تتأثركتلة و۴650 

ج) تزداد كتلة و ۵6,00 وتقل کتلة ۴٤0‏ د) تقل كتلة 60 وتزداد و ۴٤30‏ 


5- عنصر × من السلسلة الانتقالية الأولى يحتوي على إلكترون مفرد في المستوی الرنيسي الأخير فإن التوزیع 


الالكتروني لأیونه ۶+ هو. 

)۸(303 (د)‎ )۸(302 (e) )۸(30* 47(345م) (ب)‎ (i) 
....... يتفاعل الحديد مع الهالوجين و يتكون‎ -6 

() ۲۵۸ )ب( و۲6۵6 )<( ۲۵۶ (د) FeX,‏ 


7 يتكون ......... من التفاعل التالی بالتسخین 
“° 3 یداه + ید2۳66 
() حدید [ننا) أسبيكةابيية (ج) أيون الحديد 305 (د) آیون الحديد 305 
8- يمكن استخدام برادة الحديد في التمييز بين كل من ا 
أ) حمض الكبريتيك المركز و حمض النیتريك المركز 
ب) حمض الهيدروكلوريك اللخفف و حمض الكبريتيك المخفف 
ج) كبريتات الحديد (11) و كبريتات الحديد (111) 
د) اكسيد الحديد (111) و كبريتات الحديد (111) 


9- يمكن الحصول على أكسيد الحدید ١١‏ بكل الطرق الآنية ما عدا .. سس سن 

أ) تسخين أكسالات الحديد 11 بمعزل عن الهواء 

ب) تفاعل الحديد مع أكسجين الهواء الجوي 

ج) اختزال أكسيد الحديد 111 بالهيدروجين عند 70096 -- 400 

د) اختزال أكسيد الحديد المغناطيسي بالهيدروجين عند 70096 - 400 

0- عن تسخين ۴١504‏ أي الاشكال الاتية يعبر عن ما يحدث في أعداد التأكسد تحدث أثناء التفاعل ؟ 
عدد التأكسد عدد التأكسد عدد التأكسد عدد التأكسد 


م 
© ” 


+ > ج 


a 
یت‎ 
ھ ده‎ e 
آہئ‎ 
اه صانم‎ 


1 
11 اذا کان المستوي الفرعي للخارسمين "30 فان سیک ديد مع . 
¢ 300+5 وي 300۳7 34 
2- عند تسخين الأکسید المرکب (المختلط) في وجود عامل مختزل عند 5006 يتكون . 
Fe (i‏ بآ ۳630 <( FeO‏ )/ ۳6205 
3- يتكون أكسيد الحکید !| من التسخين الشدید للملح × , ما الأيونات المماهة المحتمل تكونها عند ذوبان 
هذا الملح في الماء؟ 
٣۶۶۶ 0‏ ,02و d) 'SO,F,Fe*3 e) SO43,Fe*2 (o)‏ قنوم| و50 
4- العنصر الذي توزیعه الالكتروني: 4614 ,507 ,652 من عناصر...... 
0 السلسلة الانتقالية الأولى (ب) السلسلة الانتقالية الثانية 
ج) السلسلة الانتقالية الثالثة (د) اجذی سلسلتي العناصر الانتقالية الداخلية 
5- قام طالب بأحضار ارب انابیب اختباز وضع بکل منهما المرکبات التالية وهي : 
- الانبوبة (1) تحتوي علي : کبریتات حدید || 
- الانبوبة (2) تحتوي علي: کبریتات حدید ١١١‏ 
- الانبوبة (3) تحتوي علي : کبریتات منجنیز ۱۱ 
- الانبوبة (4) تحتوي علي كبري 
ثم ترکهم في الهواء الجوي 
اي النتائج التالية تکون صحيحة : 
أ) يتغير لون الانبوبتین (1) , (2) 


فقط لون الانبوبة (1) 


58.7 U.... 
(ج) يساوي (د) أقل قليلًا من‎ 
عدد العناصر في السلسلة الانتقالية الأولي التي لا يمكن ان تتواجد في الوضع دايا في اي من‎ 17 
مرکباتهم سس‎ 
3 (ب) 5 (ج) 8 (د)‎ 9 0 


8- الملح العضوی الذى ينحل معطیا ثلاث انواع مختلفه من الاكاسيد هو 7 


أ) السيدريت ب) اسيتات الحدید 11 

ج) كبريتات الحديد 11 د) اكسالات الحديد 11 

9۔ حالة تأکسد الكوبلت في مجموعة 2 (60156) تجعل أيون الکوبلت يحتوي علي ............ إلكترون مفرد 
)4 (ب) 3 (ج) 2 (م 5 

0 يحتوي اخر عنصر إنتقالي في السلسلة الانتقالية الرئيسية الاولی علي ......... الکترون مفرد في 
اوربیتالانه 

1 )( 2) 3 (ب)‎ 4 (i) 

1- الملح الناتج من تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتفق مع الملح الناتج من تفاعل الحديد 
مع حمض الكبريتيك المخفف في كل مما يلي عدا إنهما اسه 

(أ) من ا لواد البارامغناطيسية (ب) من أملاح الحديد 11 

(ج) لا يذوبا في ا ماء (د) لهما نفس اللون 

2- سبیکه ........ تتكون من عنصر انتقالي ایونه الاحادی غير ملون مع العنصر الذى يليه ف السلسلة 

(أ) الدیورالومین (ب) السمنتيت (ج) النحاس الاصفر ‏ (د) البرونز 

3- للحصول علي اکسید حديد مغناطيسي من كلوريد حدید ١١١‏ فأن العملیات التي يجب اجراؤها علي الترتيب 


أ) التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك - الاكسدة - الاختزال 
ب) التفاعل مع محلول قلوي التفكك الحرارَي”>بالاختزال 
ج) الاكسدة - الاختزال -"التتفكك الحراري 

د) التفكك الحراري - الاكسدةٌب التفاعل”مع محلول قلو) 


4 أعلي حالة تأكسد شائعة لعناصر المستوي الفرعي 30 تظهر في عنصر DES‏ 

(أ) الحدید (ب) الفاندیوم (ج) الکروم (د) النحاس 

5- المصابیج ذات الضود الكالي الگفاءة يدخل في تركيبها عنصري 1 

58 , 4B (د)‎ 3B, 2B (ج)‎ 1B , 4B (ب)‎ 18,280 

6 الغاز الخامل الذي بقع في دورة أفقيّة تسبق ذورة عنصر الیتریوم 39 مباشرة" هو 

(أ) مور )ب( 36K‏ )ج( 01۷6 (د) رو 

7- جهد التأين ... . مرتفع للعنصر الغير [نتقالي الذي يدخل في تکوین سبيكة الديورألومين 
() الأول (ب) الثاني (ج) الثالث (د) الرابع 

8- عنصر × يقع في العمود الثامن من الجدول الدوري, فان صيفة أكسيده الأكثر استقرارا ....... 

XO )(‏ (ب) و260 )ج( X203‏ (د) 120 


9۔ يمكن تحويل اکسید الحديد الاسود الي كبريتات حديد |١‏ عن طريق : 
أ) اكسدة ثم اختزال عند درجة حرارة €° 500 

ب) اختزال عند €° 650 ثم التفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف 

ج) اكسدة ثم التفاعل مع حمض الكبريتيك المركز الساخن 


د) وب معا 

0- عند تسخین آوکسالات الحدید ١١‏ بمعزل عن الهواء ثم معالجة المادة الصلبة الناتجة بحمض الکبربتيك 
المخفف یتکون. 

(أ) كبريتات الحدید 11 وماء (ب) آکسید الحدید 111 وغاز 00 


(ج) کبریتات الحدید 111 وماء (د) أكسيد الحدید ]1 وغازي 602 ,20 


اجابات نموخج) 
ج1/ () حيث عنصر اذ هو آکثر الفلزات انتشارا فى القشرة الأرضية وبأتى ترتیبه الثالث فی العناصر الأكثر الانتشارا بعد عنصری 0 و 51 على الثرئیب 
ج2- (د) وو + رہ یر[ :۶ حك ہی280 + ی٥۶‏ 


7 
)و50 + رد50 + رم 0ئ٥٣‏ + ری ,25650 


تسخین بمعزل عن الهواء 
یریم + ہو + ۳60 تست C0, Fe‏ 


81120 + وي ج450 + ری (و50) جه + روي ۳۵۹0 تشگ 51-501 + رى :37 

ج3 - (آ) تحدث أكسدة لکبرینات الحدید || الى کبریتات الحديد ااا و العزم المغناطيسى ٣۶۶٣‏ يساوى 5 حیث ان به 567 مفردة عکس ۴۵۳۶ به -42 
مفردة والعزم المغناطیسی يزداد بزيادة عدد الإلكترونات المفردة. 
ج4) - (د) اللي هيتأكسدوا بس يبقي كتلتهم هتزيد يعني ۶0 و ,0و۶ كتلتهم هتزید 
جة: (ب), المستوي الرئيسي الاخیر اللي هو الرابع (45) وفيه الکترون مفرد يعني *45 يبقي يا نحاس با كروم وهیفقد الکترونین عشان برقي ۲*2 
ومعلدیش غير توزیع ۲+2 
ج۵- (ج) حيث ان الهالوجينات مثل :6۱ مادة مؤكسدة تؤكسد الحدید إلى حديد ||| وبالتالی يكون الناتج حديد ااا فقط 
ج7- (ج) پنکون أبون 3+ و المستوی الفرعی ل له يحتوى على -ع5 
جة : () الحدید هيتفاعل مع حمض الکبربتيك المرکز بس مش هیتفاعل مع حمض النيتريك بسپب ظاهرة الخمول . 
ج9: (ب) عشان تفاعل الحدید مع الأكسجين بيدي 04ر۴۴ 
ج10/ (د) لما پسخن ,۳650 بيديني اکسید حدید الاء وجزء ال ,50 ( عدد تأكسد الکبربت فيه +6) بیحصله اختزال وبيبقي و50 ( عدد تأكسد الکبریت فيه 
+4 ) والجزء الثاني فضل +6 زي ما هو 
بيغي کدا اللي كان +2 بفي +3آلليکان +6 جزء ففلآي ماقو وجلء بقي +4 ٠‏ ر 

2۳ ر0كه‎ 3 ۶و٥,‎ + SO, +O» 
309-5 ب345 بالتالی 10 ۶ ۰ فيكون المنجنیز لوزبعة‎ ۱۸٥ جا / (ج) بصنع الحدبد مع المنجنيسبيكة"اكتلاكيمن الصلب وَيِنَتّقَى توزِپیوسے‎ 
۴۵0 ج12: () عشان أكسيد اآحدید المختلط مکون هن ۴۵8 ,0ر۴۴ فان بختزله‌پعني بختزل ر۴۴0 اللي فيه في درجة 50056 بديني‎ 
5070۶٥۶۶ ج13: () أكسيد حديد اا بننتح من تسخین كبرينات كُديد اا ولما أَذوبها بتدي آبونات‎ 
ج14-(ج) , احلا هنا ينملك في 50 ببق السلسّلتالإنتقالية الثالثة.‎ 
(د) علشان هو عرگهم للهواء یعني'الاگشدة و اللي هیصل لکد هو حديد ا إعلشان يبفي حدلد ]اا ال استقزار‎ - ) 5 
58/7 جه 1/ (أ) خلي بالك هنا قال ألقل نظاثر النيكل عشان كدة اختِركٌ أكبر من لا‎ 
ج17/ (د) حديد , کوبلت نيكل لأ أقصى حالة تأكسد لإِھەڑانکونوا محتولین علّى الكترونات مغركة وبالتاليل دائمههأواجد يوقي الوضع بارا‎ 
و18: (د) لاله بنحل معطبا اكسبد حدید 51۳ آگسید الکریون وٹانی اکسید انکریوں: کلي بالك گا قال الملح الققوي”‎ 
Co+6F=-2 ,Co-6=-2 ج19/ )4+ دوعر‎ 
لوزع 4*م6 : 385 ,48° ,(وضش)‎ 
ج20/ (د) العنصر الانتفالى الاخیر هو 38۳0 ,452 ,(مرتش) : وينا©‎ 
بيذوبوا في الماء‎ |١ ج 21: (ج) عشان كلوريد حدید || وکبرینات حديد‎ 
ج22/ (ج) لانها تنكون من النحاس والخارصين والنحاس ايونه الاحادى غير ملون‎ 
ج23)-(ب) كلوريد حديد الا وافاعله مع ۸۷۵0 بديني هيدروكسيد حديد الا اللي لما بسخنه في حرارة اعلي من 2006 بيدي اكسيد حديد ||| وبعد كدة‎ 
5 8 35 اعمله اختزال في حرارة من 230 الي 300 يدي اکسید حدید مغناطيسي‎ 
ج24/ (ب) اعلی حاله تاكسد شائعه في الغانديوم هى +5 , خلى بالك الكروم أعلى حالة تأكسد شائعة له 3+ , وهنا هو عايز اعلی حالة تأكسد شائعة‎ 
0 7 ` . مش اغلى خالة تأقسدو فلا‎ 
28 ج25 / (ج)اسکاندیوم بقع فی 38 والزثبق بقع فى‎ 
ي٣ ج26/ (ب) الیوٹریوم بقع في السلسلة الانتقاليه الثانيه ( الدوره الخامسه ) يعني الغاز الخامل بقع في الدوره الرابعه وهو‎ 
3 ج27/ (د) لان الالومنیوم اخره يعمل‎ 
ج28: (ج) العمود ال8 يعنى بیتکلم عن الحديد بیکون مستقر في حالة التاکسد +3 لان المستوی الفرعی 34 يكون نصف ممثلئ‎ 
ج29: (ب) هعمل اختزال لأكسيد الحديد الاسود (المغناطيسي) من 400 : 700 يدي ۶۵0 اللي لما افاعله مع حمض الکبريتيك المخفف بدي ر۴50‎ 


{COO)2Fec) i a + C02 ري‎ + ٥ص‎ (i) ج30:‎ 
dil 
۶۱٥ی‎ + HaSO4cq) + 25٥۸ی‎ + 00 


الكود, 56 ۱ (استأذنك تکتب كودك صح 9) 


اختبار شامل (5) أسئلة النظام الجدی د م (2023) 
1- بارتباط كاتيون حدید ذو التركيب الالكتروني 346 ,"ء4[4] بأنيون الأكسجين يتكون کی 
أ) أكسيد حديد 11 ب) أكسيد حديد 111 ج) أكسيد حديد مغناطيسي د) أكسيد حديد ]۷ 
2- عند تسخين الأكسيد المرکب (المختلط) في وجود عامل مختزل عند 50076 يتكون 
Fe (i‏ ب( ۶٥و٥‏ ج( FeO‏ د) و0 ور٥7‏ 
3- تواجد عنصر ...........في الفولاڈ يساعد سَبَيكه الفولاذ علي فقاومة الاحماظل 
آ)الحدید ب)الکروم ج) الماغنسیوم د) النیکل 
4- السبیکه التي تتکون من عنضرین انتقاليين رئيسيين یقعا في نفس المجموعه الرأسيه ودورتین متتاليتين 
في الجدول الدوری الحدیث هي سبیکه مس 
أ) بينيه ب) استبداليه ج)بينفلزيه د)أ و معا 
5- الملح العضوی الذی ينكل معطيا تَلَآَت انواع مختلفه من الاكاسيذ هو ۳ 
أ) السیدریت ب) اسیتات الحدیذ 11 
ج) کبریتات الحدید ]1 د) اکسالات الحدید 11 
6- بقع العنصر غير الانتقالي المستخدم .في مصابیح التصویر التلفيزيوني في المجموعه .... 
2۸0 ب) 18 ج) 2B‏ د) 38 
7-اكبر عدد الكترونات مفرده يمكن ان يوجد في اوربيتالات عنصر من السلسه الانتقاليه الاولي يساوى 59 
20 ب) 4 ج( 5 د)6 
8-عنصر انتقالي (×) یقع في الدوره الرابعه, وفي حاله تأكسد (3+) یصبح المستوى الفرعي 0نصف ممتلئ 
بالالکترونات 
ايآ من العبارات التالیه یعتبر صحیح 
(أ) پتساوی كل من عنصر 6 وعنصر النجنیز في قیمه العزم المغناطيسي 
(ب) یتساوی کل من 26 والتیتانیوم في الحجم الذری 
(ج) الأکسید و0 و26 يستخدم في صناعه الدهانات 
(2)۵* × أكثر استقرارا من 6*3 
9- أي الأشكال التالية تعبر عن العلاقة بين عدد تأکسد الحدید (۴) والزمن (۷) بتفاعل الحدید الساخن مع 


الو x x ۹ x‏ 
6 چس 
0 (ب) 3 . 
ê ¥ ¥‏ ۷ د 
() التحمیص (ب) الاختزال (ج) التركيز (د) الانتاج تحت سے 


[ 10- التفاعل : 7 + ۷ حك × + 1۷ يعبر عنه بالشكل البياني المقابل. 


ما طاقه التنشيط التفاعل العكسي المحفز؟ 
(i)‏ 1 10- 

(ب) 10 40- 

40 Kk] (ج)‎ 

(o)‏ 10 30 جا تاغل 

1- جميع التفاعالات الاتيه ينتج عنها مركبات حدید لها حاله التأكسد 2+ ما عدا ..... 

(أ) تفاعل براده الحديد مع حمض 11601 مخفف 

(ب) تسخين اكسالات الحديدآ1 بمعزل عن الهواء 

(ج) تسخين الحديد مع الكبريت 

(د) تسخین كبريتات الحديد 11 

2- يستخدم المركب (8) كعامل حفاز في تفاعل انحلال فوق اكسيد الهيدروجين والمركب (8) كعامل حفاز 


في تحضير حمض الكبريتيك بطريقه التلامس ومن خواص 8 , 8 ما يلي 7 
(أ) كلاهما بارا مغناطيسي [پ) كلاهما دايا مغناطيسي 
(ج) (4) بارامغناطيسي و (419 دیا مخناطيسي (د)/(04 ديا مغناطيسي و( بارا مغناطيسي 
3- يُستخدم ............ لإثبات أن )۴١0۸(‏ أكسيد مختلط من أكسيدين 
H2S04 (conc) (Î 1‏ ب] 0 3 با )هآ داریف ۳0 
4- في الشکل المقابل, تکون حركة مؤشر المیزان أكثر انحرافا عند وضع المادق التي تحتوي على آیونات 
... في الأنبوبة 7 
(j‏ 862 
)ب( ۸1۷12 
بي توق 
ر6 ۷*2 


5- تحویل هيدروكسيد الحدید |١١‏ الى اكسيد الحدید | يتضمن عمليتين .... 
() اكسده ثم اختزال (ب) انحلال حراري ثم اختزال (ج) اختزال ثم احلال بسیط (د) انحلال حراري ثم اكسده 
6- ما الصيفة الكيميائية لخام البیریت؟ 


() و۲660 (ب) وگ۶ (e)‏ و0 و۲6 (د) ر0 و٥7۶‏ 

7- اللانثانيوم عدده الذرى 57 فتكون اشهر حالات تأكسده 5-5 

)10+ (ب) 2+ (ج) 3+ (د) 4+ 

8- عند تسخين الأكسيد الأحمر في وجود وفرة من العامل المختزل المستخدم في الفرن العالي لدرجة 
۰۶ ثم مضاعفة درجة الحرارة يتكون سرت 

٢۱ر (د) و0‎ FeO (ج)‎ Fe304 )ب(‎ Fe (i) 


30 


٦‏ 19- يمكن تحويل اکسید الحدید الاسود الي کبریتات حدید |١‏ عن طريق : سس 
أ) اكسدة ثم اختزال عند درجة حرارة €° 500 

ب) اختزال عند €° 650 ثم التفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف 

ج) اكسدة ثم التفاعل مع حمض الكبريتيك ال مركز الساخن 

د)أوب معا 

0- يمكن الحصول على أكسيد الحديد |١‏ بكل الطرق الآتية ما عدا .......... 
أ) تسخين أكسالات الحديد 11 بمعزل عن الهواء 

ب) تفاعل الحديد مع أكسجين الهواء الجوي 

ج) اختزال أكسيد الحديد 111 بالهيدروجين عند ©7007 -- 400 


د) اختزال أكسيد الحديد المغناطيسي بالهيدروجين عند 7000 -- 400 

1- التغیر اللوني الحادث بإضافة محلول هيدروكسيد صوديوم لمحلول كلوريد الحديد |ا| هوس 
0 الاحمر / الآخضر (ب) الاصفرء/اتتى محمر"سر(ج) الأشفر / البتقستجي "رد) الأؤزق 7 البرتقالي 

2- آیا من التالية تتميز بحیوڈ الترکیب الالكتروني ؟ 


( 3027 (ب)ملايو (ج) 4664 (د) "ناو 

3- العنصر الفیر إنتقالي الذي يكون سبيكة مع السکاندیوم والتيتانيوم والمنجنیز يتسبب جهد تأینه سیر 
في کسر مستوي طاقة ريسي مکتمل , 

() الأول (ب) الثاني (چ) الثالث (د) الراب 

24-فلز تركيبه الإلكتروني الخارجي 52 ,21007 «) لذا فهو من عناصر المجموعات > لله 

() ۷8 (ب) 1V8‏ (ج) ۷۱8 (د) VIII‏ 

25- عملية اختزال الحدید في فرن مدرکس نتم بواسطة .......... 


(أ) اول اکسید الکربون . (ب) الغاز ا مائٰ (ج) الغاز الطبيعي .۰ (د) لا توجد |جابة صحيحة 
6- أي من الشروط الآنية يجب أن يتوفر أثناء تحضير السبانك الاستبدالیة؟ 

(أ) يجب أن يكون الفرق في نصف القطر كبير نسبيا 

(ب) يجب أن يكون لهم نفس عدد إلكترونات التکافؤ 

(ج) الكثافة الإلكترونية للفلزات يجب أن تكون متساوية 

(د) تركيب الشبكة البللورية يجب أن يكون متشابهة 


27 بامرا غاز الکلور بكمية وفيرة في محلول کلورید حديد || یتفیر لون المحلول من ...... إلى مسر 
أ) آزرق / أصفر ب) أخضر / أصفر ج) بنفسجي / عدیم اللون د) عدیم اللون / أحمر 

8۔ يتحد الحدید الساخن مع معظم اللافلزات اتحادا 

أ) غير مباشرا وینتج ملح ثلائی دائما ب) مباشرا وقد يعطي ملح ثنائي أو ثلائی 

ج) مباشرا وينتج ملح ثنائی دانما د) مباشرا وينتج ملح ثلاث دائما 


9- یا من من التراكيب الإلكترونية تمثل أيوثا لعنصر إنتقالي؟ 
Ar ,4S1,3d? (o) Ar , 452,309 0‏ ں9 45*,30,م+ھ ‏ (ه) 308 Ar „4S1,‏ 
0- يزول لون برمنجنات البوتاسيوم بإضافة قطرات من 
أ) محلول ناتج بإضافة برادة حديد لحمض ]6 8# مخفف ب) محلول ناتج بإضافة برادة حديد لحمض 
ج) محلول ناتج بإضافة برادة حديد لحمض ‏ 2902 مركز د) جميع ما سبق 


اجابات نموخج 0 
د1 / () كدة بفاعل ۵*۶ مع الأكسجين يدي أكسيد حدید || و الانیون لا يسبب اكسدة ولکنه هو ارتباط فقط الذرة فقط هي 
اللي هتسبب اكسدة ج2/ (ج) عشان أكسيد الحدید المختلط مکون من ۴۵0 ,و۳۵۰0 فأن یختزله يعني بختزل ۳6:0 اللي فيه 
فی درجة 5006 یدینی ۴۵0 
ج3 / (د) لان النیکل پتمیز بمقاومته للاحماض 
ج4/ (ب) لانهما عنصرین انتقالیین لهما نفس الحجم تقریبا لذلك یمکنهما تکوین سبیکه استبدالیه 
ج5 / (د) لانه يندل معطیا اکسید حدید !| و اول اکسید الکربون وثاني اكسيد الکربون, خلي بالك هنا قال الملح العضوي 
جة/ (ج) لان العنصر الغیر انتقالي المستخدم في مصابيح التصویر التلفیزیونی هو الزئبق والذی بقع في المجموعه 28 
<7/ (د) الکروم يحتوي علي 6 الکترونات مفردة . 
ج8/(ج) هو قالي ان ۵ نصف ممتلئ بالالکترونات في حالة +3 ولما هاجي ارجعله الالکترونات هيبقي توزيعه الالكتروني 
5 ,47[1452] لانه فی الدوره الرابعه ودا عنصر الحدید واکسید الحدید ||| بستخدمه فی صناعه الدهانات . 
ج9/ (ج) لتاکسد الحدید من الصفر ل(+2 , +3) 
ج10/ (د) 
ج11/ (د) لانه عند تسخین کبریتات الحدید ااینتج هیماتیت وهو بتمیز بحاله التاکسد 3+ 
ج12/ (ج) لان المرکب ۸ هو ,1170 وعدد تاکسد المنجنیز في هذا المرکب 4+ يبقي کدا عنده الکترونات مفردة اذا هي ماده 
بارا والمرکب 8 هو و۷۵0 وعدد تاکسد الفاندیوم في هذا المرکب 5+ وکدا معندهوش الکترونات مفردة اذا هي ماده دايا 
135 () یتفاعل مع الاوقأض المرکزة 
ميشه + 4as0, 3 Feso, + Fef(S04)‏ } رووە۶ 
النانج عندي ملح حدزك !5 کل دبد |٠٠‏ 
ج14/ (ب) لان بزيادة عدد الالکترونات المفردة يزداد انحراف المؤشر 
ج15/ (ب) هيحصل اتجلال حراري«لهبدروكيشيد الحدید ]أ ويديني أكسيد حدإد |١‏ اللي هعفله اختزال عشان يديني أكسيد حديد 
ا. 
ج16/ (ب) 
د17/(ج) لانه في المجموعة 35 وزبه زي التنکاندیوم کدا+ 
ج18/ (ج) پم اختزال الهیمانیت فی درجة حرارة من 6" 700 - 400 مکونا ۴۵0 
ج19/ (ب) - هعمل اختزال لأكسيد الحدید الاسود (المغناطيسي) من 400 : 700 يدي ۶۵0 اللي لما افاعله مع حمض 
الکبريتيك المخفف يدي ,۴۵50 
ج205/ (ب) عشان تفاعل الحدید مع الأكسجين بيدي ,2:0 
215/ (ب) کلورید حدید || لونه أصفر راسب هیدروکسید ||| بني محمر 
225/ (ب) الحیود یعنی الشذوذ او الخروج عن المالوف وده هنلاقیه فى ۲۲0 لانه فى المجموعة 68 توزيعة زى الکروم 
235/ (د) الالومنیوم اخره یفقد 3 بالتالى 4 یکون بکسر مستوی طاقة مکتمل 
ج24/ (د) الکوبلت توزیعه بینتهی 387 ,452 . 
ج25 / (ب) الضاز المائي هو العامل المختزل ... الشاز الطبيعي هو مصدر العامل المختزل 
ج26/ (د) 
۸275 (ب) عشان حصل أكسدة من ۶۵۶۶ أخضر اللون ل ۶۵۶3 أصفر باهت 
285/ (ب) ملح ثنائی ۶۷۶ جه 5 + وم 
ملح ثلائي و2۳26 ہ261 + 286 
295/ (ج) ايون یعنی انت فقدت والفقد بیتم من ال اولا 
ج30/ (د) - كلهم هیطلعوا مرکبات تقبل الاکسدة 


الكود: ہے 9 (استآذنك تکتب كودك صح ©) 


احتبار شامل (5) اسئلة النظام الدید ع (2023) 


1- العنصر الغير انتقالي الذي يكون سبيكة مع معظم عناصر 34 هو ... 5 
Al )(‏ ب) 56 Ti (e)‏ (د) Ni‏ 
2 - عنصر انتقالي من عناصر السلسله الانتقالیه الاولی × به اربعه الکترونات 

مفرده في الحاله الذريه تم اجراء التفاعلات الموضحه في الخطوتین كما بالشکل 


ا 2 
( 0× يمثل احد اكاسيد العنصر ×) 0 
(أ) يتصاعد غاز في كلا من الخطوتين 1 , 2 (ب) يتصاعد غاز في الخطوه 1 فقط 


(ج) تنتج ايونات × في كلا الخطوتين ‏ (د) تنتج ايونات 16*7 في كلا الخطوتين 
3- ادنى حالة تأكسد لفلز عملة يساوي ........... ی مس 
() 4 (ب) 1 3 )2 
4 - باتحاد اکثر عناص( الجدول الدوري الحديك وجودا في القشرة الأرضية مع عناصر 34 تتكون AE‏ 
() سبائك (ب) کرئونات فلزات. (ج) اکاسید. (د) سبيكة بينية 
5- عند عل 0۱ 1 من أكسيد الحديد المغناطيسي مع اه" 8 من حمض الهیدروگلوريك المرکز الساخن, 
لِتگولن ۰۰۰۰۰۰۰ 
أ) 01 6 من 7 پا) 11101 تمن أيونات الکلوزید 
ج) 101 2 من کلوریگرالحدید 111 د) 11101 3 منن آیونات الخدید 111 
6- يمكن الحصول علی اکسید حدید ا| من هیدروکسید حدید ااا عن طريق 
(أ) التسخین الشدید في الهواء (ب) التسخین الشدید في الهواء / الاختزآل عند ن)* 250 
(ج) التسخين الشدید في الهواء / الاكسدة (د) التسخين الشديد / الاختزال عند ۹6 500 
7- بإضافة برادة الحدید ل سحي لا یتصاعد غاز 
([) حمض نيتريك مخفف (ب) حمض نيتريك مرکز 
(ج) حمض كبريتيك مخفف (د) حمض هیدروکلوريك مخفف 
8- اكبر عزم مفتاطيسي لعناصر 34 يظهر لعنصر وس 
(أ) التيتانيوم (ب) الکروم (ج) الحدید (د) النحاس 
9- اذا انخفضت طاقة تنشيط تفاعل طارد للحرارة بتاثير عامل حفاز بمقدار 1 20 لتصبح 1501 فاذا كانت 
طاقة تنشيط التفاعل العكسي (۷ 220 في غياب الحافز فان قيمة ۵۸۶ للتفاعل =. 


0 50- (ب) 200- (ج) 50+ (د) ۲200 
0- ايا من العناصر والمركبات التاليه من الممکن ان يدخل في الاستخدامات الطبیه ؟ 
(أ) كوبلت - تیتانیوم - اكسيد خارصين (ب) نظیر الكوبلت 60 - تیتانیوم - محلول فهلتج 


(ج) انی اكسيد التيتانيوم - كبريقات منجنيز - کوبلت (د) کبریتات نحاس 11 - كوبلت - سكانديوم 


1- بزيادة العدد الذري لعناصر 34 الانتقالية .... ....... النشاط الکیمیائي 

(أ) یزداد (ب) يقل (ج) لا ي (د) يتضاعف 

2- ما ناتج اكسدة المركب الناتج من تسخين الحديد في الهواء الجوي ست 

Fe(OH)z )( Fe203 (ج)‎ ۲٥٢ (ب)‎ FeşO, (i) 
3-يتم رفع نسبة الحديد في الخام بطرق فيزيائية من خلال عملية‎ 


(أ) التكسير (ب) التحمیص (ج) الفصل | الغناطيسي (د) | 
14 آي الأشكال التالية تعبر عن العلاقة بين عدد تأکسد الحديد (۴) والزمن 0" بتفاعل الحديد الساخن مع 
الهواء . 


3 :: 4 عه‎ 
)( 
(e) (ب)‎ 0 
۷ >Y >Y ا‎ 


15-عدد تاكسد ايون العنصر الانتقالي في المركب الذي يستخدم كعامل حفز في طريقة التلامس 


0 5 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4 

6- بتكسير عينة خام حديد وتلبید حبيبات الخام الناعمة الناتجة فان الكتلة الكلية ود 

(أ) تقل (ب) تزداه (ج) تتضاعفت (3) لا تتغير 

7یا من التالية صحيحة بامرار غاز 60 على راكسيد الحدید الثلائي عند 1200۴6 

(أ) یحدث الاختزال بشکل سرّیع (ب) ييدث الاختزال بشکل بط 

(ج) يتكون اکسید حڊیدوز (د) لا پحدث اختزال 

8- كل المرکبات التالية يتغير فیها عدد تاکسد الحدید عند تسخینها في الهواء عدا ... 

۳۵50 (ب) ۳۵60 )ج(04 وه (د)و(017)ء7 
9-بتسخين اکسالات الحدید ١١‏ بمهزل عن الهواء ثم اضافة حمض كبريتيك مخفف للنانخ يتكون a‏ 
(أ) كبريتات حدید 11اوماءٗ (ب) کبریتات حدید آلآ وماء 


ات حدید 11 وهیدروجین 


.مول من 60 لاختزال اکسید الحدید اااالناتج من 


(ج) کبریتات حدید 1[ وکبریتات حدید ‏ وماء 
0 بتحمیص خام اللیمونیت نتج ام" 6 بخار ماء, یلزم 


التحمیص للحصول على ۲٥۱‏ 

10 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4 

1 - اعلى حاله تاكسد تظھر في مرگب.... 

() 60 (ب) و0670 (ج) و6750 (د) و0670 

2- الترکیب الالكتروني الاتي يمثل ثلاث عناصر ( ٥/8‏ /1 ) , ايا من العبارات الائیه صحيحه ؟ 

(أ) العنصر 1۷1 عنصر ممثل لان توزيعه الالكتروني ينتهي بالستوي 4.51 "اق 2و4 ,392:36 T : 15, 297, 2P,‏ 
(ب) العنصر 1 خامل لامتلاء كل ا مستویات الفرعيه بالاكترونات 305 , و4 M : 162, 247, 2۳6, 357, 3P,‏ 
(ج) العنصر 8 انتقالي داخلى لان اخر مستوي فرعي به 4 7 50 روک[ Xe‏ | : 


(د) جمیع العناصر السابقه من عناصر الفئه 0 


= 


3- يتفاعل الحديد مع الكلور ويتكون ......... لأن الكلور 4 

أ) كلوريد حديد 11 / الکلور عامل مؤكسد قوي ب) كلوريد حديد 111 / الكلور عامل مختزل قوي 

ج) كلوريد حديد 11 / الكلور عامل مختزل قوي د) كلوريد حديد 111 / الكلور عامل مؤكسد قوي 

4 - الماده التي ستحدث اكثرتحركا لمؤشر الميزان الحساس عند وضعها في الانبوبه بين قطبي مجال 
ق قارع (ب) ۴2 رج ۸۸۲۶ ا 

5- یتوقف اختزال الهيماتيت على درجه الحراره في ثلاث مناطق كما بالشكل .... 


اختر الاجابه الصحيحه التي توضح نوع الماده الناتجه في كل منطقه على الترتيب على حسب الزياده في درجه 
الحرارہ ( تصاعدیا ) 

(أ) اكسيد حديد 11 - اكسيد حديد مغناطيسي - حديد 

(ب) حديد - اكسيد حديد مغناطيسي - اكسيد حديد 11 

(ج) اكسيد حديد مغناطيسي - اكسيد حديد 11 - حديد 

(د) اكسيد حديد 11- حديد - اكسيد حديد مغناطيسي 

6- يتفاعل الحديد مع الاحماض ویعتمد الناتج على 
(أ) نوع الحمض وحجمه ,*[ب) حجم الحمض وترگیزه" (ج) نوع الحمض وتركيزه (غ) قاپلدیه الحمض وحجمه 
7- جمیع التفاعلات الاتيه ينتج عنها 7*3 ماعدا تست 

(أ) تسخین امجنیتیتفالهواء (ب) تحمیص السییاريت في الهواء 

(ج) تفاعل الحدید مغ الکلور (د) تفاعل اكسيد حدید 11 مع تحمض کبريتيك مخفف 

8- يمكن الحصول على اکسید حدید || بكل الطرق الاتيه ماعدا TIE‏ 

(أ) تسخین اوكسالات اليد 11 معزل عن الهواء 

(ب) تفاعل الحديد مع اکُگجین الهواء الجوي 

(ج) اختزال اكسيد حديد 111 بالھیدروجین عند )* 4002700 

(د) اختزال اكسيد حديد مغناطيسي بالهيدروجين عند )* 400-700 

9 أي العملیات الآنيه تجري أولا للحصول علي الصلب من خام الهیماتیت اون 

(أ) عملية اختزال (ب) عملية أكسدة (ج) عملية ترکیز (د) إضافة کربون 

0- یتفاعل أكسيد الحدید ١١‏ مع الأحماض المخففة منتجا 
(أ) ملح الحدید ]] فقط ‏ (ب) ملح الحدید 111 فقط (ج) ملح الحدید ]1 وماء (د) ملح الحدید 111 وماء 


اجابات نموخج ۴٤‏ 
د 1 : (آ) الاختيارات كلهم انتقاليين مفيش غير الألومنيوم غير انتقالي ودا فعلا اللي بیعمل سبائك معاهم . 
ج2: (ج) العنصر هو الحدید و الحدید بیتفاعل مع الحمض المخقف ويديني ملح حدید |١‏ وهیدروجین ومسحوق ۲٥٥‏ بیتفاعل مع الحمض 
المخفف ويديني ملح حدید |١‏ وماء. 
د 3 : (ب) فلز العملة زي النحاس ليه حالتین تاکسد 2+,1+ يعني ادنی حالة تاکسد (1+) . 
ج 4 : (ج) الاکسجین اکبر عناصر الجدول الدوری ودود في القشرة الارضیة هیکون اکاسید مع لعناصر الانتقالية 
د5:(جا 4H20‏ + و261 + FeCl‏ ت- 61 814 + Fe304‏ 
ج6: (د ) التسخين الشدید لهیدروکسید الحدید |١١‏ عند درجة حرارة اعلی من 200 بطلعو0 و۵ ثم اختزاله بال ر عند درجة حرارة 700- 
0 بطلع ۲۵۵ 
ج7: (ب) بسیب تکون طبقة اکسید غير مسامية تمنع استمرار التفاعل ( ظاهرة الخمول ) 
ج8: (ب) لان الکروم توزیعه 45*,305وو(:4) بحتوي على 6 الکترونات مفردة 
ج9:(]) ۵۸ -نواتح - متفاعلات 
طاقة تنشیط التفاعل العكسي في غیاب العامل الحفاز 220 
طاقة تنشيط التفاعل الطردي في غیاب العامل الحفاز 170-20+150 
0 = 170 - 220 = ۵/۷ ۰۰ ,بالسالب عشان التفاعل طارد 
د10 - ب نظير الکوبلت 60 (می60) في الکشف عن الاورام , التیتانیوم (71) في صناعة المفاصل الأصطناعية , فھلنح (6*2) في 
الکشف عن سکر الجلوکوز . 
د11: (ب) بتناسب النشاط عکسیا مع‌العددالذری 
123: (ج) تسخین الحدید فی القواء الجوي بنتح اکگگیچ الجؤيّد المفناطيسي ۴٥0,‏ تاگسده پڈی هیماتیت )۲۵,0 
د13: (ج) الفصل المغناطیگی ( من طرق الترکیز ) . 
ج14: (ج) لتاکسد الحدید من الگفر ((٭3+2) 

ج15:(آ) المرکب و۷۵ والعنصر الانتقالي ۷) في المركفٍ عدوتاگسده 5 
ج16: (د) لان التکسیر والتلبید لا يتم فيها التخلص من الشوائب ولکن تتضمن تحسئن خواص الخام الفيزيائية 
د17: (دااول اختزال بيكصل عند درج78کڑا8[7 من500*6 12301 
ج18: (د) لانه بيدي و۴620 عدد تاکسده 3 يعني الحدید,وخل +3 طلع +3 برضه 
د 19: (ب) بالتسخین بتکوؤ/۲۶0 ثم باضافة حمض,الگيربتيك المخفف بتکون كبريتاتٍ حدید الأوماء» 
د20:(د) A 4Fe,0; + 6H0‏ (0 رای 22۳250 
+4 
.460 + 8۳60 حت 4C0‏ + .0ء45 

يعني 4 مول من 0 
د21/ ب 6+ = Cr‏ 
د22- د ينتهي التوزيع الالکتروني في المستوی الفرعي 0 
ج23:(دا 
ج24- ج لان التوزيع الالكتروني لمنجنيز 2+ يكون المستوي الفرعي 30 بحتوی علي 5 الکترونات مفردہ وکلما زاد عدد الالکترونات 
المفرده زاد انحراف المؤشر . 
د25-ج 
ج26-ج 
د27- د ینتج حديد || 
ج28- ب تسخين الحديد مع الاکسیجین ینتج اکسید حديد مغناطيسي ( مدنيتيت ) 
ج29- ج : تتم عمليه التركيز أولا لزيادة نسبه الحديد في الخام 
ج30-(ج) اكسيد حدیدا! مع الاحماض المخففةيعطي املاح حديد FeCl + H0 ١١‏ حب إ بز + FeO‏ 


اختبار شامل (5) اسئلة النظام البدید ۴ (2023) 
1- ثلاث عناصر متتالیه 7 , ۲ , × تقع في بدایه السلسله الانتقالیه الرئیسیه الاولي , یمکن ترتیبهم حسب 
نصف القطر كالتالي 7 > ۷ > × اي من العبارات الاتیه صحیحه؟ 
(أ) العدد الذري للعنصر 7 اکبر من العدد الذري للعنصر ل (ب) کثافه العنصر × اکبر من کثافه .2 


(ج) عده الالکترونات ابلفردة بالعنصر ۶ اکبر من × (د) العناصر الثلائه متساویه في الکثافه 

2 -ايا من التفاعلات الکیمیائیه التالیه لاتتضمن حدوث عملیه اكسدة للحدید؟ 

(أ) اتحاد الحدید مع الکبریت بالتسخین (ب) تفاعل الحدید مع الکلور 

(ج) تفاعل برادة الحدید مع حمض )11 مخفف (د) تعمیص اللیمونیت 

3 - عند اضافه محلول هیدروکسید الامونیوم الي محلول کلورید حدید |١١‏ ثم نسخین الناتج لاعلي من 20056 
و اکاسید الحدید احمز"اللون ولا يذوب في الما (ب) الحدید 

(ج) احد اكاسيد الحديد موق اسود لا يذوب في الما (د) اكسيد الحديد المُغناظيسي 


4 -يمكن الحصول علي کلوزید الحدید |١‏ من کبریتات الجدید ١١‏ عن طریق..... 
(أ) تسخین / اضافه حمض الهیدروکلوريك ا لمرکڑ الساخن 

(ب) تسخين / اضافه مض الهیدروکلوريك اللخفف 

(ج) تسخین / اختزال عنگپ)٭230 / اضافه حمض الهیدروکلوريك ابلخفف 

(د) تسخین / اختزال عند :00*6 ۰43 / اضافه حش الهیدروکلوريك اللخفف 

5 -يتفاعل الحدید مع الاحماض و يعتمد الناتج علي .... 


(أ) نوع الحمض وحجمه (ب) حجم الحمض و ترکیزه 

(ج) نوع الحمض وترکیزه (د) قاعدیه الحمض و حجمه 

6- كل مما يأتي تقل كتلته بالتسخین ما عدا ......................... (مع مراعاق وزن المعادلة) 

أ) © 1 2 (001)) بمعزل عن الهواء ب) ۴۴ 00(2)) في الهواء 

ج) و600 في الهواء 6 

7 ايا من هذه المواد يقل وزنها عند وضعها في مجال مغناطيسي؟ 

(أ) و۷ )ب( و۹60 )ج( ول٤“‏ تا (د) روا٢٥۲‏ 

8 - العنصر الذي احد اكاسيده مرسخ للالوان علي الاقمشه ( صباغه الاقمشه ) ومحفز لبعض التفاعلات 
الکیمیائیه وفي صناعه السيراميك هو 


(أ) التيتانيوم (ب) القاندیوم )ج( النحاس (د) الحدید 


9 - كيف تميز بین حمض كبريتيك مخفف و کبريتيك مرکز و نيتريك مركز 


آ) بإضافة کل منهم إلى برادة الحدید ب) باضافة كل منهم إلى خراطة نحاس 
ج) باضافة كل منهم إلى مسحوق خارصین د) باستخدام ورقة عباد الشمس الزرقاء 
0- يتشابه الحديد مع عنصري في نفس المجموعه وعنصري ........... في نفس الدورة 


Ir , Rh /Ni, Co (ب)‎ Ni, Co /Ru,Os 0 

Pb,Ti/Sc, Co (د)‎ Pt, Pd /Ni,Co (ج)‎ 

1- آضیفت كمية وفيرة من حمض لبرادة حدید وبتقریب شظية مشتعلة لفوهة الأنبوبة لم تحدث فرقعة مما 
يدل على أن الحمض 

آ) كبريتيك مخفف ب) هيدروكلوريك مخفف ج) كبريتيك مركز د) هيدروكلوريك مركز 

2- تحويل هيدروكسيد الحديد ١١‏ الى اكسيد الحدید |١‏ يتضمن عمليتين 

(أ) اكسده ثم اختزال (ب) انحلال حراري ثم اختزال (ج) اختزال ثم احلال بسیط (د) انحلال حراري ثم اكسده 

3- احدي التاليه صحيحه عند وضع حفاز لحيز التفاعل ... ف 

(أ) تزداد طاقه التنشيط ويقل معدل التفاعل (ب) تقل طاقه التنشيط و يزداد معدل التفاعل 

(ج) تزداد طاقه التنشيط و يزداد معدل التفاعل (د) تقل طاقه التنشيط و معدل التفاعل 


14- تستخدم خاصيه التوتر السطحي ......... 


(أ) بعد تحمیص الخام مباشرة (ب)"بعد اختزال۔ الخام مباشرو 

(ج) بعد التکسیر و التلبیّد, للخام مباشرة (د) تفريغ مکونات الفرن الكهري 
5- ما أقوي الفلزات غلي الباطلاق من حيث الصلابق؟ 

(أ) الحدید (ب) الرصاص (ج) التیتانیوم (د) النیکل 


6 - الایونات التي لها الترکیب الالكتروني 47[344] هي .... 
Ti*2/Mn*® 0‏ رت( / ۲3ع ي) 6۳2/۸۵ زم ۸۵ ۳2و۳۲ 


7 جمیح التفاعلات الاتيه ینتج عنها مرکبات تحتوي علي ایونات ۴e۶‏ عدا ...میٹ 


(أ) تسخين المجنيتيت في الهو (ب) تحميص السيدريت في الهواء 

(ج) تفاعل الحديد مع الكلور (د) تفاعل اكسيد الحديد 11 مع حمض كبريتيك مخفف 

8 - العنصر الفیر انتقالي الذي یدخل في تكوين سبیکه الدیورالومین یتمیز ب موی 
(أ) محالیل ایوناتها ملونه (ب) تعدد حالات تاکسده 

(ج) جهد تاين الرابع كبير جدا (د) یتحد مع النحاس ویکون سبيكه استبدالیه 

9 - بتسخین ۴۲50.7110 تسخینا شدیدا یتکون ... 

FeO (i‏ ب)و0 و۳۲۵ ج) ۳۲6504 دا و۳61 
0 - كل مما ياتي من اوجه الشبه بين الكروم و الخارصين عدا -..... 

(أ) يستخدما في حمايه ا معادن من التاكل (ب) كل منهما يعطي حالاه تاكسد +2 

(ج) كل منهما فلز انتقالي (د) كل منهما يقع في الدورة الرابعه 


1- بزيادة العدد الذري لعناصر 34 الانتقالية ........... النشاط الكيميائي 
(أ) یزداد (ب) یقل (ج) لا یتغیر (د) یتضاعف 


22- ما ناتج اختزال المرکب الناتج من تسخين الحديد مع بخار الماء عند 50076 ؟ 
FeO, (i‏ ب( (e FeO‏ ۲60 د) Fe(OH)2‏ 


3۔ایا مما يلي صحيح بخصوص سبیکه ( حديد نحاس )؟ 
(أ) باضافه ]36 مخفف يذوب النحاس ويترسب الحديد 

(ب) باضافه 01آ مخفف يذوب الحديد ويترسب النحاس 

(ج) باضافه 03[ مركز يذوب الحديد ويترسب النحاس 

(د) باضافه 1)1 مخفف يذوب كل من الحديد والتحاس 

4- عند تحمیص خام المج 
() لا يتاثر (ب) ينتج اكسيد حدید 111 (ج) یتکون اكسيد حدید 11 (د) ينتج حديد مباشره 
5 لانتاج خطوط السکك الحدیدیه یتم اضافه . 


یحدث الاتي .... 


(أ) الفاندیوم اثناء عملیه الانتاج (ب) النجنیز اثناء عملیه الاختزال 
(ج) المنجنیز اثناء عملیه الانتاج (د) الکروم اثناء عملیه الاختزال 
6- عند تفاعل الحدید المسخن لدرجة الاحمرار مع الهواء يتكون مركب 0۸ 


أ) يُختزل 13101 1 منه پواسطة 11101 4 من ۴3 مکونا [1110 1 من الحدید 

ب) یتفاعل 11101 1 منه مع 19001 8 من 61 4/ مکونا 2001 من 66/3 وماء فقط 

ج) بختزل 13101 1 منه پواسطة 1201 1 من 4 عند 700960 :400 

د) يتأكسد إلى 0 ۴€ عند تخینه في«الهواء 

7۔ -الشکل اعم الذي يعبر عن العلاقه بين العزم العفناطيسي وعدد الالکترونات الکلیه في المستوي 


ا ییا جا 


م سر وم سس س 
ا 3 کش وہ ر EE‏ 


رت 
العرم المفناطيسي. 


@ Oo 
00 كلما ازداد العدد الذري لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى بعد مكنا‎ -8 
قلت طاقه التاين (ب) ازداد نصف القطر (ج) قلت اعداد التاكسد (د) قلت كثاقتها‎ )( 
كلما قل عدد الالكترونات المزدوجه في اوربیتالات المستوي الفرعي 30 1,س۸0)‎ -29 
(أ) قلت قیمه العزم ا مغناطيسي (ب) تزداد قوه انجذاب الماده للمجال الغناطيسي‎ 
(ج) يزداد تنافر الماده مع المجال المغناطيسي الخارجي (د) يزداد العدد الذري‎ 
..... واكسيد حديد || في ان كلاهها‎ |١ يتفق كل من اكسيد الحديد‎ -0 
(أ) يتفاعل مع الاحماض المخففه (ب) قابل للأكسدة‎ 
(ج) لا يذوب في الماء (د) يسهل اختزاله عند 230 درجة‎ 


اجابات نموخج ۴ 
ج 1 ؛ ( ب ) كلما اتجهنا من الیسار لليمين خلال الدوره الواحدة يقل نق وتزداد الکثافه يعني الاقل نق هو الاعلي کثافه 
ج 2 : ( د ) تحمیص اللیمونیت ينتج عنه انفصال بللوات الماء فقط اي تجفیف الخام 
ج 3 : (أ) عند اضافه محلول هیدروکسید الامونیوم الي کلورید حدید |۱۱ ينتج هیدروکسید حدید ||| عند تسخینه اعلي من 200 
ينتج هيماتيت و هو اکسید حدید ||| لونه احمر 
ج 4 : ( د ) تسخین کبریتات حدیدا! ينتج عنها اکسید حدید |١‏ عند اختزاله من 400 الي 700 ينتج اكسيد حدید || یتفاعل مھ 
حمض الهیدروکلوريك المخفف وینتج کلورید حدید || 
CaS‏ 
جۂ:( د) - نحسب الكتلة المولية لكل واحد و3۴20 + و0 < + 266104 الكتلة المولية ل 2۴۴20 = 464 جم , كتلة 
و0 - 480 جم بس خد بالك لازم تحسب وزن المعادلة 
75/ (ب) السكانديوم عدد تأكسده +3 معندھوش الكترونات مفردة هيكون دايا ویتنافر مع المغناطيس فيقل وزنة 
ج 8 :( ب) خامس اكسيد الفانديوم 
ج9:(]) - الحديد مع حمض النيتريك المركز مش بیتفاعل , ومع حمض الكبريتيك المخفف بيديني ملح كبريتات الحديد || 
وهيدروجين , ومع حمض الكبريتيك المركز هيديني ملح الحديد || و ||| وماء و 50 
ج 10 : (]) الحديد و الریئینیوم و الاوزميوم يقعو في نفس المجموعه , الحديد و النيكل و الكوبلت يقعو في نفس الدورة 
ج11؛ (ج) هنا كدة معناہ إنہ_ماطلشش ۶/5 ببقی کبررتیلف رکز گاثتان ,ما کلکش ا 
ج2 1/ (ب) هيحصل انحلا حراري لهيدروكسيد الكديڈ |١١‏ ويديني أكسيد حديد ||| أللي شعمله اختزالأعشان يديني أكسيد حدید 
ا 
ج 13 ؛ (ج ) العامل الکقاز تقال فاق التنشیط الازمه لیٔدء التفاعل ویزید من معدل التفاعل ویزید من التصادم بین جزيئات 
المواد المتفاعله 
ج 14 : ( ج)عمليه النوتر السطحياحدي طزق عملیات الترکیز و التي تلي التركيز و التلبید 
ج15/ (ج) لانه يشبه الملب ولکنه أقل منه فی الكثاظة 
ج16/ (ج) 
ج 17:(د) تفاعل اكسيد حدیک"ا.مع.حمضن بررتيك مخفف بنتج کبریتات خدید )| 
ج 18 : ( ج ) العنصر الغير انتقالي هو الالومنیوم جهد تاینه الرابع یتسبب في کسر مستوي طاقه مکتمل 
ج19 (ب)تتطایر المیاه وینحل الملح 
ج 20 : (ج ) الخارصین فلز غير انتقالي 
ج21: (ب) يتناسب النشاط عکسیا مع العدد الذري 
ج22: (۵) تسخین الحدید مع بخار الماء يدي 4٥و‏ اعمله اختزال هیتحول لحاجة أقل منه في حالة الأكسدة ویبقی ۴۵0 
الاختزال هنا "500 يعني من 700 : 400 
ج23- ب لن الحدید أكثر نشاط من الهیدروجین فهیحل محله لکن النحاس اقل نشاط من الهیدروجین فمش هیقدر يدل محله . 
ج24- ب 
ج25- ج لاكساب الحديد صلابه 
ج26- (ج) بينكون ۴۲04 يختزل عند 400:70056 عشان يدي ۴۵0 
27- ب 
ج28- ج اعداد التأكسد بتبدأ تقل من بعد المنجنيز لصعوبة فقد الالكترونات ۔ 
ج29- ب قل عدد الالكترونات المزدوجه يعني زاد عدد الالكترونات المفردہ وبالتالي يزداد الانجذاب للمغناطيس 
ج30- ۾ 


